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A seleção de projetos e informações contidas na presente APE n- 
vez o cuidado e a atenção com que a revista é produzida, sempre visando dlretarnen te os 
interesses do^ hobbysias, estudantes, técnicos ou mesmo profissionais tanmbadosl Desde 
STwS brinquedos (como o TJ^O AO ALVO ELETRÔNICO}, 
utilidades (como o MASSAGEADOR ELETRÔNICO e oALARMEpE BAUNÇO PARA 

porém fazemos questão que o leitor possa (independente da aquisiçao em KIT) sempre 
construir os projetos, adquirindo as peças em qualquer bom tomecedon 

Contando também com o imprescindível apoio e a valiosa confiança de um numero 
crescente de anunciantes (notadamente a “elite" das Escolas de Eletrônica, que ser comu¬ 
nica com seus tuturos alunos através das páginas de 1 ^ E --- ^ usca ^^ c n ^?í l e p | 
crescer - este elo importante entre os verdadeiros tsnigos e intatos 
promovendo (já há vários números) o oferecimento de BRINDES DE C^A(n^te numero b 
temos o TIRO AO ALVO ELETRÔNICO, oferecido pelas ESCOLAS INTERNACIONAIS) e 
estudando seriamente novas e sensacionais promoções, no sentido de cada vez mais in¬ 
crementar a integração e a participação do leitor na revistai 

Essa é uma forma simples e direta de "dividir os louros do sucesso de APE, «xn todos 
Vocês, co-participantes dessa obra de amor ao conhecimento e divulgação tecnológica 
que é a nossa (e esse “nossa" é no sentido mais amplo possível...) Revistai 

O EDITOR 


iNeste númerotBlHH 


7-ALARME RE RALANÇO P/CARRO OH MOTO 


15-RADIOCOMTROLI MOIUOCANAL 


33-MASSAGEADOR ELETRORIICO 


-TIRO AO ALIlfl ELETRÔNICO 


42-SRPER-T1MER REGULÁVEL 


É vedada a reprodução total ou parciaf de textos, artes ou fotos que compo¬ 
nham a presente Edição, sem a autorização expressa dos Editores. Os Projetos 
Eletrônicos aqui descritos destinam-se unicamente a aplicações como hobby 
ou utilização pessoal, sendo proibida a sua comercialização ou industriali- 
zaçao sem a autorização expressa dos autores ou detentores de eventuais 
direitos e patentes. A Revista não se responsabiliza pelo mau funcionamento 
ou não funcionamento das montagens aqui descritas, não se obrigando a 
nenhum tipo de assistência técnica aos leitores. 
























<XÁ TURMA? POPÊM FICAR FRIOS 
^UfcCHfc gUei PRA PROlEg ER WCg^j 

vAUu,Hj?AGewr£ sreihS^C/ 

QUE R>PE CONTAR COMyrV? / 


áo País dos offtcwToô 


l LÁ Sé VAI MAIS UM ~''n v 
VALENTE FUSÍVEL \. 
PARA O 'Í5RANDE SüCATÁÒ, )' 
ONDE TODOS ACA&AR6NJ05 J 
"—t UM DIA... -- 

J>}''r -rljM lE6fflMO 


/e ISSO aCCAPA/ALÉMD^ 
RESPEITAR AS ESPECIFICA' 
COfe» PO ÜgCUlTqNUMA / 

' substituição devemos { 

OBSERVAR A CORRENTE \ 

nominal DE RUPttJRA do ' 
FusrvEcí s esse e um 

DADO FÁCIL PE DESCOBRIR*. 
TODO BOM APARELHO gLE - 
IRO ■ ELETRÔNICO TRAZ UMA, 
ETIQUETA INDICANDO A j 
<SUAVATTA6ÊM’... BASTAÍ 
DIVIDIR ESSE VALOR PELA 


OLÁ TURMA? PODEM FICAR FRIOS 
^UECHfc gUEl PRA PROlEg ER VtXêS^j 

VAUU,HJ?AGeNr£ SA^l^V/ 

que rjpe contar coMyfÇj f 


os fusvm sàb wêrdaoÈl 

RQS HERÓIS, CUJA Mis- 
S%> E', JUSTAMENTÉ, DAR 
A SUA VIDA PARA QUENÒ3 
POSSAMOS SOBREVIVER? 

POR ISSO DEVEMOS SA¬ 
BER ÜtiUZA-U&fè SuBS- 
TiTUiTOS)/óe NUM QR- 
CUITO OU APARELHO COLO- 
CAkMOS UM FUSÍVEL PARA 
CORRENTE INFERIOR A ES¬ 
PECIFICADA , EÍJE VAI SÉ QJEI • 
MAR ATODA HORA... POR 
OUTRO LADO UM FUSÍVEL 
P/CORRENiE^5UPERIOR ’A 
INDICADA Ê INCAPAZ DE 
PROTEGER,0 CIRCUITO £ 

Podemos'Torrar' no 

CASO DEUMtURTtrOU í 
TRANSIENTE 6 RA VE / / 


E VERDADE? NA PRftTlCA USAMOS UM VALOR UM FtXJCC 
MAIOR... St O APARELHO CONSOME 200W NUMA 
REDE DE MOV (200-rJl0M,3l) PODEMOS COLOCAR 
UM FU6IVEE DE 2A COM TODA SEOURANCA/0 IM¬ 
PORTANTE E NUNCA INVENTAR RJ9t'V£fô COM FÈDA- 

, C/NHOÔ PE FIO OU PAPEL METALIZADO - -^ 

2,1950 B CR/ME /j*?—- , —- 

„ Js^>( oba/la VEM UM NOVO FUSIVÉL 
l PARA SUBSTITUIR O TALECl DO { ^ 




Instruções 
Gerais para as 
Montagens 


As pequenas regras e Instruções aqui descritas destinam-se aos principiantes ou hobbystas ainda 
sem muita prática e constituem um verdadeiro MINI-MANUAL DE MONTAGENS, valendo para 
a realização de todo e qualquer projeto de Eletrônica (sejam os publicados em A*P.E* f sejam os 
mostrados em livros ou outras publicações...). Sempre que ocorrerem dúvidas, durante a montagem 
de qualquer projeto, recomenda-se ao Leitor consultar as presentes Instruções, cujç caráter Geral e 
Permanente faz com que estejam SEMPRE presentes aqui, nas primeiras páginas de todo exemplar 
de A,P,E* 


OS COMPONENTES 

• Km lodos os circuitos* dos mais simples 
aos mais complexos, existem, basica¬ 
mente. dois tipos de peças: as POLA RE 
ZADÀS e as NAO POLARIZADAS. Os 
componentes NÃO P<)LÀRJ ZADO 5 são, 
na sua grande maioria. R LSI STORES e 
CAPACITORES comuns. Podem ser liga¬ 
dos "‘daqui prã lã ou de lá prá cã”, sem 
problemas. O único requisito c reconhe- 
cer-se jireviamente o valor Çc outros 
parâmetros) du componente* para ligá-lo 
no lugar certo do circuito. O TABE- 
LAO” A.P.E. dá Iodais as “dicas"*para a 
leitura dos valores e códigos dos RESLS- 
TÜRES, CAPACITORES POLJÊ5TER, 
CAPACITORES DISCO CERÂMICOS, 
etc. Sempre que surgirem dúvidas ou 
"esquecimentos", as Instruções do 
“TABELÃO" devem serironsultadas. 

• Os principais componentes dos circuitos 
são* na maioria das vezes, POLARIZA- 
DOS, ou seja, seus terminais, pinos ou 
*' ‘pemax* tem posição certa e única para 
serem ligados ao circuito! Entre tais 
componentes, destacam-se os D IODOS, 
LEDs, SCRs* TRIACX TRANSÍSTORES 
(bipolares, fets, unijunções, etc*), CÀPA- 
CITORES E LE TROEI TICOS* CIRCUI¬ 
TOS INTEGRADOS* etc. í muito im¬ 
portante que, antes de se iniciar qualquer 
montagem, o leitor identifique cone la¬ 
mente os “nomes" o posições lelal^a^ 
dos termmais desses componentes, já que 
qualquer inversão na hora das soldagens 
ocasionará o na o funcionamento do cir¬ 
cuito. além de eventuais danos ao pró¬ 
prio componenLe erroneamente ligado. 
O "TAflÉ LÃO" mostra a grande maioria 
dos componentes nomuiimente utiliza¬ 
dos nas monlagens de A.P.E.* em suas 
aparências, pinagens e sím bolos. Quan¬ 
do, em algum circuito publicado, surgir 
um otr mais componentes cujo "Visual" 
não esteja relacionado no “TABELAO 1 ', 
as necessárias infonnações serão forne¬ 
cidas junto ao texto descritivo da respec¬ 
tiva montagem, através dc ilustrações 
claras e objetivas. 

LIGANDO E SOLDANDO 

• Praticamente todas as montagens aqui 
publicadas são implementadas no sistema 
de CIRCUITO IMPRESSO* assim as 
instruções a seguir referem-se aos cuida¬ 
dos básicos necessários ã essa técnica dc 
montagem. 0 caráter geral das recomen¬ 


dações* contudo* Faz com que elas tam¬ 
bém sejam válidas para eventuais outras 
técnicas dc montagem tem ponte, em 
barra* etc.}. 

• Deve ser sempre utilizado ferro de soldar 
leve, de ponta fina. c de baixa “vvatta- 
gem" (máximo 30 watts). A soida tam¬ 
bém deve ser Ítna, de boa qualidade e 
dc baixo ponto dc fusão t tipo 60/40 ou 
63/37j. Antes de iniciar a soldagem, a 
poma do ferro deve ser limpa, temo* 
veiuio-se qualquer oxidação ou sujeira 
ali acumuladas. Depois de limpa o aque¬ 
cida* aponta do ferro deve ser ievemente 
estanhada (espalhando-se um pouco de 
solda sobre ela)* o que facilitará o con¬ 
tato térmico com os terminais. 

• As superfícies cobreadas das placas de 
Circuito Impresso devem ser rigorosa- 
mente limpas (com lixa fina ou palha 
dc aço) antes das soldagens. O cobre 
deve ficar brilhante, sém qualquer resí¬ 
duo de oxidações, sujeiras, gorduras, 
etc* (que podem obstar as boas solda¬ 
gens), Notar que depois de limpas as 
ilhas e pistas cobreadas não devem mais 
ser tocadas com os dedos* pois as gor¬ 
duras e ácidos contidos na transpiração 
humana (mesmo que as mãos pareçam 
limpas e secas,..) atacam o cobre com 
grande rapidez, prejudicando as boas 
soldagens. Qs terminais de componentes 
também devem estar bem limpos ísc pre¬ 
ciso, raspo-os com uma lamina ou esti¬ 
lete* até que o metal fique limpo e bri¬ 
lhante) para que a solda “pegue" bem..* 

• Veriftear sempre se não existem defeitos 
no padrão cobreado da placa. Constatada 
alguma irregularidade* cia deyc ser sana¬ 
da antes de se colocar os componentes 
na placa. Pequenas falhas no cobre 
podem ser facilmente recompostas com 
uma gotinha de solda cuidadosamente 
aplicada. Já eventuais “curtos" entre 
ilhas ou p rs tas, pode nr ser removidos ras¬ 
pando-se o defeito com uma ferramenta 
dc ponta afiada. 

• Coloque lodos os componentes na placa 
orientando-se sempre pelo “chapeado" 
mostrado junto as instruções de cada 
montagem. Atenção aos componentes 
POLARIZADOS e ás suas posições reht- 
livas (INTEGRADOS, TRANSÍSTORES, 
DÍODOS* CAPACITORES ELETROU- 
TICOS, EKDs, SCRs* TRÍACs* etej. 

• Atenção também aos valores das demais 
poças (NÃO POLARIZADAS). Qualquer 


dúvida, consulte os desenhos da respec¬ 
tiva montagem, e/ou o “TARE LAO", 

• Durante as soldagens* evite sobre aque¬ 
cer os componentes (que podem danifi¬ 
car-se pelo calor excessivo desenvolvido 
mima soldagem muito demorada). Se 
uma soldagem “não dá certo" nos pri¬ 
meiros 5 segundos, retire o ferro* espere 
a ligação esfnar e tente novamenle, com 
calma e atenção. 

• Evite excesso (que pode gerar corrimen¬ 
tos e "curtos") de solda ou falta (que 
pode ocasionar má conexão) desta. Um 
bom ponto de solda deve ficar liso e bri¬ 
lhante ao terminar, a solda, após 
esfriàF, mostrar-se rugosa e fosca* isso 
indica uma conexão mal feita (tanto elé¬ 
trica quanto mecanicamente)* 

• Apenas corte os excessos dos terminais 
Ou pontas de fios (pelo lado cobreado) 
após rigorosa conferência quanto aos 
valores, posições* polaridades, etc*, dc 
Iodas as peças, componentes, ligações 
periféricas (aquelas externas à placa)* 
etc. É muito difícil reaproveitar ou cor¬ 
rigir a posição de um componente cujos 
terminais já ten ham sido cortados. 

• ATENÇÃO às instruções de calibração, 
ajuste e utilização dos projetos Evite a 
utilização de peças com valores ou carac¬ 
terísticas diferentes daquelas indicadas 
na LISTA DF. PEÇAS. Leia sempre 
TODO o artigo antes de montar ou uti¬ 
lizar o circuito. Experimentações apenas 
devem ser tentadas por aqueles que já 
têm um razoável conhecimento ou prá¬ 
tica e sempre guiadas pelo bom senso. 
Eventualménte, nos próprios textos des¬ 
critivos existem sugestões para experi¬ 
mentações, Procure seguir tais sugestões 
se quiser tentar alguma modificação... 

• ATENÇÃO às i sol ações, principal mente 
nos circuitos ou dispositivos que traba¬ 
lhem sob tensões e/ou correntes eleva¬ 
das. Quando a utilização exigir conexão 
direta à rede de CL A, domiciliar (110 
ou 220 volts) DESLIGUE a chave geral 
da instalação local antes dc promover* 
essa conexão* Nos dispositivos alimen¬ 
tados com pilhas ou baterias* se forem 
deixados fora de operação por longos 
períodos* convém retirar as pilhas ou 
baterias, evitando danos por “vazamen¬ 
to" das pastas químicas ffortemente 
corrosivas) contidas no interior dessas 
fontes dc energia). 
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- multiplicador 
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VALOR EM OKH.S 
OH MS 


preto 

manom 

vermalha 

laranja 
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verde 
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violeta 
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CODIGO 
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Aqui são respondidas as cartas dos leitores, tratando exclusivamente de dúvidas ou questões quanto 
aos projetos publicados em A.P.E. As cartas serão respondidas por ordem de chegada e de impor¬ 
tância, respeitado o espaço destinado a esta Seção. Também são benvindas cartas com sugestões e 
colaborações (idéias, circuitos, "dicas", etc.) que, dentro do possível, serão publicadas, aqui ou em 
outra Seção específica. O critério de resposta ou publicação, contudo, pertence unicamente à Editora 
de A.P.E., resguardado o interesse geral dos leitores e as razões de espaço editorial. Escrevam para: 
"Correio Técnico", A/C PETIT EDITORA, Cx. Postal 8414 - Ag. Central - CEP 01051 - São Paulo. 


“A.P.E. esta cada vez melhor e eu gos¬ 
to muito dos profetas mostrados. . . 
Tenho um pedido ou sugestão (que, 
acredito, também agradará a muitos 
outros leitores. * um circuito de 
simulador de estéreo para TV, de mo¬ 
do que o som possa ser amplificado 
através de um sistema de som estéreo 
residencial comum. , . Se for possível 
a publicação, espero que seja um pro¬ 
jeto simples, direto e eficiente, como 
todos os que aparecem em A.P.E. 

* (já ví circuitos desse tipo em outras 
publicações . porém, ou são muito 
complicados , ou não se encontram 
as peças . . j"-* Luiz Braga — Itapevi 
-SP. 

O Simulador de Estéreo para TV está' 
na pauta de desenvolvimentos do 
Laboratório de Ai\E., Luiz! Aguar¬ 
de. . , Conforme Você mesmo jã per¬ 
cebeu (e, esperamos, todos os leitores 
tenham notado. . nossa filosofia de 
trabalho é apenas mostrar projetos 
realmente viáveis, de realização fácil, 
custo razoável, peças “encontráveis” 
e que sejam, na medida do possível, 
“universais”, quer dizer: que possam 
ser aplicados facilmente na maioria 
dos casos e circunstâncias, . . Essas 
exigências, quase sempre, causam uma 
certa demora no desenvolvimento, po¬ 
rém podemos garantir que vale à pe¬ 
na esperar! Fique conosco, Luiz, e 
recomende A.P.E. aos seus amigos, 

"Quero apresentar meus sinceros cum¬ 
primentos pela muito bem elaborada 
publicação A.P.E. f uma revista de 
tamanha inteligência que até seus 
tmuncies são atrativos. . . A inserção 
dos DáDISHQS e ClRCUITIM des¬ 
cerram uma nova óptico para os ini¬ 
ciantes e diletantes da Eletrônica. . * 
indagar se a Revista, ou o Prof. 

Be ac Marques mo pretendem criar 
um Curso por Correspondência de 
Eletrônica . , J Tenho certeza de que 
— tomando por base o trabalho já 
apresentado — a aceitação seria muito 
grande. , ♦ ” - George de Souza Dan¬ 
tas — Rio de Janeiro-RJ. 


Agradecemos pelas palavras e referen¬ 
cias elogiosas, George! Apreciamos 
muito a sua afirmação sobre “anúncios 
atrativos”, . . Felizmente, o universo 
leitor brasileiro começa, finalmente, 
a raciocinar da mesma forma que o 
publico de países mais desenvolvidos 
que sabe apreciar e valorizar a qualida¬ 
de e a importância também da matéria 
publicitária inserida em toda e qual¬ 
quer publicação. . . Quanto ao Curso, 
George, existem realmente, planos 
nesse sentido. . . Entretanto, nas pró¬ 
prias páginas da atual À.PJL, Você e 
os demais leitores encontram as men¬ 
sagens de diversos anunciantes que 
promovem Cursos de qualidade, para 
todos os gostos, necessidades e dispo¬ 
nibilidades. Recorra a eles, faça a sua 
avaliação e vá em frente, pois o apren¬ 
dizado (ainda que básico) da Eletrôni¬ 
ca, hoje e no futuro, constitui algo tão 
elementar e necessário quanto “saber 
juntar letras e números, ler, escrever 
e contar”... 

“Montei o ALARME DE PRESEN¬ 
ÇA OU PASSAGEM (A.P.E. nP 2) 
e embora no inicio eu tenha encontra¬ 
do alguma dificuldade em encontrar o 
ponto correto de ajuste do circuito , a 
coisa funcionou perfeitamente t com 
bom alcance e boa sensibilidade (usei 
tubos de 5 cm. de comprimento e 2 
cm. de diâmetro nos LDRs). . . Como 
eu sei da grande atenção que Vocês 
(notadamente o Prof Bêda Marques) 
sempre dispensam aos Leitores e hob- 
bystas, ouso pedir algumas informa¬ 
ções complementares: como é possível, 
na prática f acoplar-se mais ‘fiares de 
oIhos ,f ao ALPPA. . .? Como posso 
(se for viável) substituir o buzzer por 
um relê , de modo a comandar cargas 
mais pesadas . . - Sérgio Ricardo 

Domelles - Belo Horizonte - MG. 

Realmente, Sérgio (conforme foi, in¬ 
clusive, mencionado no artigo que 
descreveu a montagem) o ajuste do 
ALPPA para ponto ótimo de funcio¬ 
namento exige uma certa paciência... 
Para facilitar as coisas, a princípio, o 


capacítor eletrolíüco original de lOjuF 
pode ser provisoriamente substituído 
(apenas durante os ajustes) por um de 
Ip F, com o que o tempo de “resposta” 
ficará reduzido a cerca de 0,5 segundo, 
simplificando o processo. Uma vez 
determinado o ajuste (sem mexer mais 
nos trim-pots. . ,), o capacítor original 
de 1 Op F poderá então ser recolocado, 
restaurando a temporização prevista 
para o circuito. Quanto às informações 
que Você pediu, a figura A dá os es¬ 
quemas das modificações (que são sim¬ 
ples) a serem feitas. . . 0$ “pares de 
olhos” extras devem (como foi expli¬ 
cado no texto original do ALPPA) fi¬ 
car todos “paralelados” e, para evitar 
captação de interferências, ligados â 
placa do circuito através de cabo esté¬ 
reo blindado. É interessante notar que 
embora o circuito reaja ígualmente 
bem aos sinais enviados por qualquer 
dos conjuntos/sensores, cada “par de 
olhos” pode, perfeitamente, estar ins¬ 
talado em ambientes que apresentem 
condições de luminosidade completa- 
mente diferentes! 0 ajuste de “equilí¬ 
brio” (trim-pot de 10K) ficará um 
pouco mais crítico, porém o conjunto 
funcionará perfeítamente. agora fisca¬ 
lizando uma grande área e diversas pas¬ 
sagens simultaneamente! Também a 
substituição do buzzer por um relê é 
simples e direta (fig. A): Voçê só preci¬ 
sará de um relê cuja bobina trabalhe 
com tensão compatível com a da ali¬ 
mentação escolhida para o ALPPA (ó 
a 12V) e mais um diodo de silício de 
uso gerai (1N4001, por exemplo), li¬ 
gando tais componentes aos pontos 
S+ e 3- da placa, conforme indicado. 
Para a escolha do relê, leve em conta 
as características de poténda da car¬ 
ga que. pretenda acionar (corrente, 
watíagem, etc.). Sugerimos que recor¬ 
ra aos DÁDINHOS já publicados em 
AJLE. sobre reles. . Lembre-se. fev* . 
mente que a hgaçíc àc rdé aosrac* 
na fig. A é coinparívd com i re¬ 
tenção do buzzer oosm. se 

Você quiser usar o idé eo bazzer 
conjuntamente, poderá fazé-lo, sem 
problemas (simplesmente mantenha as 


lisaçòes do buzzer conforme mostra¬ 
do na fig. 5 — pág, 42 — A?E 2)* 

"Acho uma ótima essa dos brindes 
(plaquinhas de Grcuito Impresso) que 
AJ*.E. está dando aos leitores, mesmo 
porque sempre referem -se a projetos 
úteis ou interessantes, a nível de apren¬ 
dizado, hobby ou lazer ,. Vocês estão 
“com a corda toda ” e a comunidade 
dos hobystas de Eletrônica 50 pode es¬ 
tar contente com o sucesso e o pro¬ 
gresso de A.P.E. . , . Um “barato"o 
que Vocês fizeram no brinde de A.P.E. 
nP 3 (AUSE)! Aquela de fazer o 535 


funcionar praticam ente sem nenhum 
componente discreto de apoio eu — 
(sinceramente — não conheciaf E mais 
ou menos como o cara sentar em cima 
de um motor e sair rodando (sem o res¬ 
to do caro. . Tomei conhecimento 
(através de A P.E.) da disponibilidade 
dos buzzer (campainhas de estado sóli¬ 
do) e gostaria de saber se posso utilizar 
um componente desse tipo (oS/3-30V- 
I-C, por exemplo) num “aviso de lâm¬ 
padas ligadas " para o carro. . . Aposto 
que a mente ultra-sm fefixadora de Vo¬ 
cês da A.P.E. é capaz de gerar algo in¬ 
crivelmente simples e apesar disso (ou 


por causa disso f corno Vocês dizem..,) 
perfeitamente funcional... *Âbraços à 
equipe. . / T — Remido Gonçalves ~ 
Salvador — BA. 

Os brindes constituem um empreendi¬ 
mento conjunto de A.P.E. e de nossos 
principais anunciantes e patrocinado¬ 
res, sempre visando fornecer algo mais 
aos leitores e hobbystas. . , Se essa 
“missão” está sendo cflmprida, todos 
temos motivos para estarmos conten¬ 
tes, Renildo! A respeito do 555 traba¬ 
lhar “sozinho”, Você já deve conhecer 
nosso axioma: “simples é melhor”, que 



temos mantido ao longo de toda a nos¬ 
sa obra, desde outras publicações, li¬ 
vros, cursos e artigos que produzimos 
para o interessado em Eletrônica. . _ 
Infehzmente, ao contrário tkr filosofia 
dos autores e editores áe A.P.E., al¬ 
guns por ai' ainda insistem no parâme¬ 
tros: “porque simplificar se podemos 
complicar?”. Finalmente, quanto à sua 
“aposta”, O.K,, Você venceu! A fig, B 
mostra um arranjo ultra-simples (só 
tem lá um buzzer e um diodò co¬ 
mum. . ,), facílimo de ligar ao sistema 
elétrico do vefculo (apenas são neces¬ 
sárias as conexões A E B) e que avisa, 
através do sinal sonoro gerado pelo 
buzzer, sempre que o ocupante abrir 
a porta para sair do carro, tendo esque¬ 
cido as lanternas ligadas. À parte trace¬ 
jada do esquema mostra o circuito 
já existente no carro, e que não pre¬ 
cisará nem deverá ser mexido ou mo¬ 
dificado! Apareça sempre, Renildo (os 
baianos representam uma substancial 
parcela do Universo leitor de A.P.E., o 
que muito nos orgulha. . .). 
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O DISPARO (TEMPORIZADO E INTERMITENTE) DESSE SENSÍVEL ALARME PARA VEÍ¬ 
CULO (SERVE PARA CARRO OU MOTO, DEPENDENDO DA SUBSTITUIÇÃO DE UM ÚNI¬ 
CO RELÊ) SE DÃ A PARTIR DE QUALQUER PEQUENO MOVIMENTO OU "BALANÇO" 
IMPRIMIDO AO CARRO OU MOTO! A PROTEÇÃO É TOTAL, A INSTALAÇÃO É FACÍLI¬ 
MA E O CUSTO É BASTANTE REDUZIDO. 


Alarme 


de balanço 


para carro ou 
moto 


À grande maioria dos sistemas e cir¬ 
cuitos de alarme de proteção anti-rou- 
bo para veículos (mesmo os mais caros 
e sofisticados) sofre de uma importân¬ 
cia deficiência: apenas atuam quando o 
ladrão já abriu a porta (no caso dos 
carros) ou já ligou a ignição, com ”mi- 
xa” ou ligação direta (valendo isso pa¬ 
ra carro ou moto). O nosso ALARME 
DE BALANÇO PARA CARRO OU 
MOTO. graças à utilização de um sen¬ 
sível e moderno sensor de balanço, já 
disponível no varejo de Eletrônica, rea¬ 
ge antes do ladrão conseguir entrar no 
carro ou postar-se sobre a moto! Com 
isso. o nível de segurança fica muito 
mais elcVado e a confiabilidade do sis¬ 
tema torna-se muito maior! 

0 ALARME DE BALANÇO PARA 
CARRO OU MOTO (funciona em sis¬ 
temas de 12 ou 6 volts, com a adequa¬ 
ção do relê. . .) também protege o veí¬ 
culo contra engraçadinhos ou “mexi¬ 
lhões” que, mesmo não tendo a inten¬ 
ção de roubá-lo, adoram fazer o veícu¬ 
lo de banco, escora ou mesa (experi¬ 
mente deixar seu veículo estacionado 
ã frente de uma choppcria, num sába¬ 
do à noite e verá quantas “aves” en¬ 
contrará “empoleiradas” sobre o dito 


cujo, ao voltar.. .)■ 

O disparo do ALBA (vamos apeli¬ 
dá-lo assim, para simplificar) é tempo¬ 
rizado e intermitente, acionando a buzi¬ 
na do veículo (assim que este sofrer 
qualquer pequeno movimento ou ba¬ 
lanço) por cerca de 25 segundos, a 
uma razão de aproximadamente 2 Hz 
(dois toques por segundo). Ao fim da 
temporização, o ALBA silencia e se 
rearma automaticamente, ficando 
pronto paia novo acionamento. 

0 sistema é dotado de interruptor 
próprio, que pode ser instalado (e ca¬ 
muflado) tanto interna quanto exter¬ 
namente. As conexões ao sistema elé¬ 
trico do veículo (â bateria, buzina, 
etc.) são simples e diretas, podendo ser 
realizadas mesmo por quem não man¬ 
ja muito da parte elétrica de autos e 
motos (em último caso, uma oficina 
de auto-elétrico poderá, cm minutos, 
realizar a instalação.. 

O custo ê baixo, a montagem é 
simples e os componentes são ^uni¬ 
versais” (como sempre ocorre nos 
projetos de A.P.E.). A validade e con¬ 
fiabilidade do ALBA recomendam-no 
ã todos que desejam preservar com se¬ 
gurança o se u p at r i môni o * * rod an t e ”... 


CARACTERÍSTICAS 

— Alarme/sensor de balanço (sensível 
ao movimento) de grande sensibili¬ 
dade. 

— Alimentação: 6 ou 12 volts (exige 
apenas a adequação do relé empre¬ 
gado no circuito), funcionando em 
carros, motos, caminhões, etc. 

f “- Disparo temporizado (20 a 25 se¬ 
gundos) com rearme automático. 

— Comando intermitente da buzina, 
quando disparado, à freqüencia de 
aproximadamente 2Hz (dois toques 
por segundo), 

— Utiliza apenas componentes co¬ 
muns e não necessita de nenhum ti* 
po de ajuste ou de instrumento es¬ 
peciais para a sua instalação. 

O CIRCUITO 

Os modernos componentes eletrôni¬ 
cos, notadamente os Integrados, per¬ 
mitem a realização de circuitos capazes 
de funções complexas e sensíveis, com 
um mínimo de componentes (o que 
inevitavelmente reduz bastante o cus¬ 
to, o tamanho e a complexidade * 4 físi- 
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ca” da coisa. . .). Conforme o leitor vê 
na fig. l,o circuito do ALBA é extre¬ 
mamente simples, baseado num único 
Integrado da família digital CMOS, o 
4093, versátil e fácil de usar. 0 primei¬ 
ro gate da esquerda funciona como os¬ 
cila dor gatilhado e temporizado, com 
sua freqüência determinada pelo resis- 
tor de 10M e pelo capacitor de 47n 
e com a temporização dada pelo re- 
sistor de 1M e pelo capacitor de 47/1* 
0 disparo ou gatilhamento do oscila- 
dor é dado pela momentânea “posíti- 
vação” do pino 1 do Integrado (atra¬ 
vés do resistor protetor de 10K) com 
a simultânea descarga do capacitor de 
47 , funções estas realizadas pelo in- 
terruptof/sensor de balanço (falaremos 
desse componente mais adiante. . .). 
A saída do oscilador é aplicada a um 
booster (amplificador de corrente) for¬ 
mado pelo paralelamento dos 3 gates 
restantes do 4093, cujas saídas, con¬ 
juntamente, acionam o relê (o sistema 
pode ser inibido pelo desligamento de 
um interruptor em série com o relê...). 
Um diodo zener e dois capacitores ex¬ 
tras desacoplam e protegem o circuito 
contra transientes ou sobre-tensões na 
rede de alimentação (os sistemas elé¬ 
tricos de veículos são, inerentemente, 
"ruidosos” e instáveis..,). 

Como podem perceber os hobbys- 
tas mais tarimbados, o único “compo¬ 
nente ativo” do circuito é o Integrado 
4093, com o que a simplificação geral 
pôde chegar ao máximo, reduzindo tu¬ 
do à uma plaquinha de pequenas di¬ 
mensões, com poucos componentes. 


OS COMPONENTES 

Fica claro pelo esquema (fig. 1) e 
pela LISTA DE PEÇAS, que os com¬ 
ponentes do ALBA são poucos e co¬ 
muns, todos de fácil aquisição (o pri¬ 
vilegiado Ifeitor de A.P.E. ainda conta 
com a disponibilidade em KIT, de to¬ 
dos os projetos aqui publicados — ver 
anúncio de nossos Patrocinadores, em 
outra parte da presente revista). É 
sempre bom lembrar que alguns dos 
componentes são polarizados, apresen¬ 
tado posição certa para serem ligados 
ao circuito (o Integrado, os diodos e os 
capacitores eletrolíticos). Nesses casos, 
recomendamos que o lei toT principian¬ 
te consulte com atenção o TABELAO 
A.P.E. (encartado em outra parte de 
A.P.E.) que traz todos os dados vi¬ 
suais, identificação de pinos, polarida¬ 
des, etc. 

A única peça “fora do comum” que 
integra o ALBA é o interruptor/sensor 
de balanço, que, entretanto, já pode 
ser encontrado com facilidade nas ca¬ 
sas de componentes eletrônicos, em di¬ 
versos modelos e configurações. Reco¬ 
mendamos que o montador utilize um 
dos dois modelos indicados na fig. 2 
(A ou B). Notar que, em ambos os ca¬ 
sos, os sensores apresentam uma lâmi¬ 
na dotada de um contato “pesado” 
na extremidade livre, o qual. por sua 
vez, assim que o conjunto é submetido 
a movimento, çncosta em um outro 
contato (este fixo) pela própria vibra¬ 
ção imprimida à lâmina, pelo movi¬ 


mento. Nos dois modelos existe um 
pequeno parafuso de ajuste e adequa¬ 
ção da sensibilidade, Esse ajuste é pu¬ 
ramente mecânico, pois permite apro¬ 
ximar ao máximo os contatos (móvel 
e fixo) um do outro de mfido que um 
movimento breve (ainda que levís¬ 
simo. , .) torna-se capaz de gerar o mo¬ 
mentâneo percurso de corrente através 
do sensor, suficiente para o disparo do 
ALBA. 

Os demais componentes são co¬ 
muns: resistores e capacitores, cuja 
leitura de valores também pode ser 
feita com o auxílio do TABELAO, No¬ 
tar ainda que o relê tem posição certa 
para ser ligado ao circuito, porém a sua 
própria configuração assimétrica de pi¬ 
nos, só permite a sua inserção de ma¬ 
neira correta na placa, eliminando fa¬ 
lhas ou inversões. 

A MONTAGEM 

Como sempre, recomendamos que 
os leitores iniciantes em Eletrônica 
consultem com atenção às INSTRU¬ 
ÇÕES GERAIS PARA MONTAGENS, 
importante encarte permanente de 
A.P.E. que traz todas as recomenda¬ 
ções e conselhos necessários ao êxito 
de qualquer projeto. 

Na fig. 3 temos o lay-out da placa 
específica de Circuito Impresso (vista 
pelo lado cobrado), em tamanho natu¬ 
ral. que pode ser facilmente copiada 
pelos leitores que já sabem lidar com 
a confecção de placas (os principiantes 
e os mais “folgados” podem, simples¬ 
mente. recorrer â aquisição erh KIT, 
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A organização educacional que desenvolveu maior experiência em todo o mundo do ensino a 
distância é o caminho que 9,5 milhões de estudantes escolheram para o sucesso. 



CURSOS DE ELETRÓNICA 
RÁDIO E TELEVISÃO 


Em pouco tempo você é^tará habilitado a montar e consertar receptores 
ou aparelhos de som e vídeo de qualquer classe, ganhando lucros com sua 
própria oficina ou exercendo função bem remunerada nas mais diversas in- 
dástrias. O estudo se desenvolve por meio de lições claras, ilustradas- e 
graduadas com todo o cuidado orientando o aluno numa série de experiên¬ 
cias práticas que resultam na montagem de aparelhos com características 
profissionais, 

ENSINO E TREINAMENTO SEMPRE ATUALIZADOS 

Nossos programas de ensino são abrangentes, O método que adotamos 
é o mais moderno. A eficiência de nossas lições é indiscutível, Comprove 
essas afirmações soficitando, inteiramente grátis e sem nenhum compromis¬ 
so, nosso catálogo de cursos e montagens práticas. Envie-nos o cupom, 
peça pelo telefone ou simplesmente envie-nos uma carta. Você ficará entu¬ 
siasmado com nossa escola e os meios que empregamos para torná-lo um 
profundo conhecedor de Eletrônica. 


• Você recebe aulas particulares, com 
orientação didática e profissional per¬ 
manente. 

• Ao concluir o curso, você recebe o Cer¬ 
tificado El que goza de prestígio e re¬ 
conhecimento no mundo inteiro, 

• E mais! Os cursos El colocam você em evidência para melhores empregos e maiores salários, a qualquer tempo! 


Com o método El você estuda como * Você faz um investimento muito eco 
fie agrada, em casa, nas suas horas nôrnico, através dos planos El de pa- 
livres. gamento superfacilitados. 

•Você recebe o melhor ensino e trei- * Você não precisa comprar livros nem 
namento. ' material, didático. 


GRÁTIS! 
NlATERlM- 
OE ESTUDO 
VCOMPLETO! 


MULTÍMETRO DE MESA 
PROFISSIONAL 


SINTONIZADOR 
AM/FM ESTÉREO 


Seguindo as instruções forne- 
Gidas nos manuais, você 
monta com facilidade este 
magnífico aparelho estéreo 
com 4 faixas de ondas e ad¬ 
quiro a experiência indispen¬ 
sável à sua qualificação profis¬ 
sional. 


P >3=> muítfmeiro, projeto em Kit 
que as Escolas Internacionais 
desenvolveram espec talmente 
seus alunos, oferece to¬ 
sas as vantagens de um ins- 
r^mento profissional de gran- 
ae sensibilidade. Instrumento 
de alta precisão e de grande 
«Mdãde ao trabalho profissio- 
M do aluno após a conclusão 
do curso. 




CUsim, quero receber, tníeiramente grátis e sem nenhum compromisso, o catálogo completo 
' dos mais modernos e eficientes cursos de Eletrônica, Rádio e Televisão. 
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Fig, 4 


BASE 


que elimina o trabalho de confecção, 
já que nesse caso a plaquinha já vem 
pronta e perfurada), 

A fig. 4 mostra a montagem pro¬ 
priamente, ilustrando o “núcleo” do 
projeto através do lado não cobreado 
da placa, já com todos os componen¬ 
tes principais posicionados. Atenção 
aos componentes polarizados (Inte¬ 
grado, díodos, eletroiíticos). Observar 
a codificação das ilhas periféricas (des¬ 
tinadas ãs conexões externas à placa), 
que devem ser assim interpretadas: 

— S — pontos de entrada para as 

ligações do sensor 

— B — pontos de saída para o con¬ 

trole da buzina 

— 1 — pontos de conexão do inter¬ 

ruptor do ALBA 

— (+) — ligação do positivo da ali¬ 

mentação (12 ou 6 volts) 
“(-)— ligação dq negativo da ali¬ 
mentação (chassis do veiculo) 
Depois de ligados todos os compo¬ 


nentes sobre a placa, verifique e con¬ 
fira suas posições e a qualidade dos 
pontos de solda, cortando então as so¬ 
bras de terminais, pelo lado cobreado* 
Em seguida pode passar às conexões 
periféricas, guiando-se pela fíg. 5 que 
novamente mostra a placa pelo seu la¬ 
do não cobreado, já com todas as li¬ 
gações externas feitas à barra de cone¬ 
to res parafusados (notar a codificação 
dos segmentos da barra em relação às 
respectivas ilhas da placa)* As ligações 
vistas na fig* 5 não precisam ser longas, 
já que a barra e a placa serão instaladas 
(respectivamente no lado externo e in¬ 
terno) numa pequena caixa destinada 
a abrigar o circuito* 

Esse “encaixamento” é sugerido na 
fig* 6, utilizando-se um Container tipo 
Patola PB201 (caixas semelhantes ou 
um pouco maiores também poderão 
ser utilizadas, sem problemas..,), lem¬ 
brando sempre que o fundamental é 
a perfeita codificação dos terminais 
externos, para evitar erros ou dúvidas 


quando da instalação. 

INSTALAÇÃO/ UTILIZAÇÃO 

A fig. 7 (na sua ilustração prin¬ 
cipal) “mastiga” todos os detalhes da 
instalação do ALBA no veiculo* Notar 
que as ligações, embora em número 
nao muito pequeno, são simples e di¬ 
retas, já que, em nenhum caso será ne¬ 
cessária alterações ou modificações no 
circuito elétrico original do carro ou 
moto. As ligações do ALBA são sim¬ 
plesmente acrescentadas à fiação já 
existente no carro ou moto. * * 

Observar que o sistema de saída via 
terminais de relê, adotado no circuito 
do ALBA, toma o alarma total mente 
“universal’*, podendo comandar — sem 
alterações — qualquer sistema de buzi¬ 
na já existente no veículo! Apenas pa¬ 
ra ilustrar, os 4 sistemas mais comuns 
de acionamento normal da buzina 
também estão esquematizados na fig. 
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7, Em qualquer caso, òs terminais B-B 
do A LBA devem ser interligados aos 
“dois lados” (eletricamente faiando) 
do próprio botão da buzina, podendo 
ser ignorado todo o resto (desde que as 
demais conexões do ALBA sejam fei¬ 
tas conforme mostra a parte principal 
da fig. 7...). 

O interruptor “secreto” do ALBA 
(ligado aos terminais I-I do circuito) 
pode ser instalado tanto dentro do 
carro quanto fora dele, obviamente 
em lugar camuflado, e de conhecimen¬ 
to apenas do usuário. No caso de mo¬ 
to, por motivos óbvios a instalação se¬ 
rá externa, porém, ainda assim, deve 
ser camuflada (sob o banco, sob o tan¬ 
que, debaixo do para-lama, etc.)* 

Finalmente, algumas recomenda¬ 
ções para garantir a máxima sensibili¬ 
dade do sistema; a fixação do sensor/ 
interruptor de balanço deve ser feita 
no ponto do veículo que apresente 
movimentos mais fortes ou amplos 
quando uma,pessoa nele toca ou en¬ 
costa. Nos carros, dependendo do 
sistema de suspensão e amortecimen¬ 
to, esse local pode situar-se em diferen¬ 
tes pontos, devendo o leitor efetuar al¬ 
guns testes, até optar pelo local defini¬ 
tivo de fixação do sensor. Nas motos, 
o tocai óbvio é sob o banco, e com o 
sensor posicionado de modo que a lâ¬ 
mina móvel fique longitudinalmente 
alinhada com o comprimento do veí¬ 
culo. 

Notar ainda que o sensor pode ser 
fixado - na verdade — em qualquer 
posição relativa ao “eixo” longitudinal 
do veículo, porém, em determinadas 
circunstâncias, será necessário um ajus¬ 
te mecânico (no parafuso próprio do 
sensor) de modo a adequar ao máximo 
a sensibilidade do sistema. 

Terminaria a instalação, balance o 
veículo (sentando sobre um para-lama 
do carro, ou “trepando” sobre a mo¬ 
to. . .) e verifique que, instantanea¬ 
mente a buzina disparará, em loques 
intermitentes, assim ficando por cerca 
de 20 a 25 segundos, ao fim do que si¬ 
lenciará. Se o veículo, contudo, conti¬ 
nuai a ser balançado ou movimentado, 
o ALBA não pára, já que a intermpç- 
ção dos toques da buzina ocorrerá de¬ 
corrida a temporização automática 
após o veículo estar, novamente, “em 
repouso”! 

Pãra emudecer o alarme antes de 
decorrida a temporização, o usuário 
pode recorrer ao próprio interruptor 
do ALBA, através do qual é cortada a 
alimentação do relê interno. * 

Os mais “espertinhos” poderão 
achar esquisita a colocação do inter¬ 
ruptor do ALBA não na linha princi¬ 
pal de alimentação positiva (como é 
convencional). Explicamos devido à 
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— Uma barra de terminais parafusa¬ 
dos (tipo “Weston ,> ou “Sin- 
dal”) com 8 segmentos 

— lm de fio paralelo vermelho/pre¬ 
to (para conexão de alimenta- 
çso) 

— 2m de fio paralelo fino (para co- 
nexão do sensor) 

— L5m de fio paralelo grosso (pa¬ 
ra conexão da buzina) 

— Fio fino e solda para as ligações 

QPCIONAIS/DI VERSOS 

— Caixa para abrigar o circuito — 
medidas mínimas 8- s 5 x 7,0 x 
4,0 cm* (tipo Paiola PB201 ou 
equivalente) 


configuração do circuito, se isso fosse 
feito, sempre que o ALBA fosse üga^ 
do* o = alarme dispararia peios 20 oü 
25 segundos, o que, no mínimo, seria 
incômodo e irritante. , * Optamos en¬ 
tão por manter o circuito em sí per¬ 
manentemente ligado (alimentado) já 
que o consumo em stand-by é irrisório 
(poucos microampéres), habilitando o 
acionamento do alarme através do in¬ 
terruptor colocado na linha de energi- 
zação do relé. 


LISTA DE PEÇAS 

- Um Circuito Integrado C.MOS 
4093B 

— Um díodo zener de 18V x 1W 

—^Um diodo 1N4148 ou equiva¬ 
lente (1N914, lN4001,etc.) 


— Um resistor de 10K x 1/4 watt 

— Um resistor de 1M x 1/4 watt 

— Um resistor de 1OM x 1/4 watt 

— Um capacitor (poiiéster) de 47n 

— Um capacitor (poiiéster) de 
100n 

— Um capacitor eleírolítico de 
47 mFx25V 

“ Um capacitor eletrolitico de 
100 íiFxlSV 

— Um relé RU101012 (para siste¬ 
mas de 12V) ou RUI01006 (pa¬ 
ra sistemas de óV) — 1 contato 
reversível para 10A. 

— Um intermptor/sentor de ba¬ 
lanço (ver detalhes adiante) 

— Um interruptor simples (HH mi¬ 
ni, gangorra, alavanca, etc.) 

— Uma placa de Circuito Impresso 
específica para a montagem (6,9 
x 4,1 cm.) 


ESQUEMAS AVULSOS - MANUAIS DE SERVIÇO - ESQUEMArIOS 

(para 5ÜM, TELEVISÃO, VÍ DEOC A5SETE, C&MERA, CDP) 

KITS PARA MONTAGEM (p/Hobistas, Estudantes e Técnicos) 
CONSERTOS ( Mu Ití metros, Microfones, Ga 1 vanôirtet ros) 

FERRAMENTAS PARA VÍDEOCASSETE 

{Mesa para ajuste de pestes, Saca cilindros) 

ESQUEMATECA - AURORA 

Rua Aurora ns 174/176 - St a Ifigênia - CEP 01209 - $3 o Paulo - SP - Fones 222-6748 e 223^1732 


ALARMA DE TOQUE 
OU PROXIMIDADE 
SUPER-SIMPLES 


1N414S 


* 

TOQUE 
-1_. 



8 4 

6 555 

_J 


2 l 


METAL 
5x5 cm 


■ Graças ao sensível e prático Inte¬ 
grado 555, aliado a uns poucos 
componentes, mais um “bu 2 zer" 
piezoelétrico (“Sonalarme' 1 }, torna- 
se facílimo construir um dispositivo 


C ^ Rcym |\/| 

capaz de reagir ao simples toque 
de um dedo sobre uma pequena 
superfície metálica (e, dependendo 
das condições e local de instala¬ 
ção, reagir até à simples aproxí- 
mação da mão de uma pessoa, em 
y relação à superfície metálica sen- 
■9 v sora»l). 

- Uma vez acionado, o sinal sonoro 
u persiste* automaticamente, por 
rr aproximadamente 5 segundos 
§ (com os valores dos componentes 
Ç moicaoos no CIRCUJTIM.,,), ao fim 
? cio que emudece, retornando o cir- 
m curto à “prontidão"! 

3 " A superfície sensora, para aciona¬ 
mento por toque ou proximidade, 
deve ser metáítca, com medidas 
mínimas de 5x5 cm* (uma plaqui- 
nha de alumínio, ou um pedaço de 
fenolite cobreado “virgem”, servi¬ 
rão perfeítamente») e a sua íjgação 


ao circuito não deverá ser feita 
através de fiação muito longa (no 
máximo uns 20 ou 30 cm.) para 
evitar instabilidades. 

- Desejando modificar a temporiza¬ 
ção do sinal de alarma, basta alte¬ 
rar o vafor do resistor originai de 
10M e/ou o do capacitor de 47Gn. 
O CIRCUJTIM também pode ser 
implementado com o 555 MOS 
(7555), com o que o consumo de 
corrente em stand by será ainda 
mais reduzido do que já o é. Em 
qualquer caso, recomenda-se ali¬ 
mentação entre 6 e 9V. 

- Para disparo por simples proximi¬ 
dade, é necessário que exista 
“campo" de 60Hz no local» Uma 
instalação ao ar livre, ou muito lon¬ 
ge de fiação GA domiciliar, permi¬ 
tirá apenas o acionamento poçTo¬ 
que, 







FUTURO GARANTIDO. 



MAURO BORGES - OPERÁRIO. 

Ssm $air de casa, & estudando nos fins do semana, fiz 
o Curso de Chaveiro e consegui uma ótima renda extra, 
só trabalhando uma ou duas horas por dia. 

m 


ANTONIO DE FREITAS - EX-FEIRANTE. 

O meu futuro eu já garanti, Com o Curso Prático de 
Eletrônica, Rádio e Televisão, finaimente pude montar 
minha oficina ejá estou ganhando W vezes mais por 
mês, sem horários, patrão e mais nada 


ROSANA REiS - DONA DE CASA. 

Estudando nas horas de folga, fiz o Curso de Caligrafia. 
Jâ consegui clientes. Estou ganhando uin bom dinheiro 
e ajudando nas despesas oe casa. 


APRENDA A GANHAR DINHEIRO, MUITO 
DINHEIRO SEM SAIR DE CASA. 



Garanta seu futuro estudando 
na mais experiente e tradicional 
escola por correspondência 
do Brasil. 

O'Monitor é pioneiro no ensino por 
correspondência no Brasil. Conhecido 
por sua seriedade, capacidade e 
experiência, desenvolveu ao longo dos 
anos técnicas de ensino, oferecendo 
um método exclusivo e formador de 
grandes profissionais, que atende às 
necessidades do estudante brasileiro. 
Este método chama-se "APRENDA 
FAZENDO". Prática e Teoria sempre 
juntas, proporcionando ao aluno um 
aprendizado Integrado e de grande 
eficiência. 


MUITOS CURSOS PARA 
VOCÊ ESCOLHER: 


• Eletrônica, Rádio e Televisão 

• Chaveiro 

• Caligrafia 

• Desenho Artístico 
e Publicitário 

• Montagem e Reparação de 
Aparelhos Eletrônicos 

• Eletricista Instalador 

• Eletricista Enrolador 


importante: 

Todos os Cursos são acompa¬ 
nhados de farto material prático 
INTEIRAM ENTE GRÁTIS. 


Peça catálogos informativos grátis. COMPARE: O melhor ensinamento, os materiais mais adequados 
e mensalidades ao seu alcance. Envie seu cupom ou escreva hoje mesmo. Caixa Postal 30.277 
CEP 01051 - São Paulo. Se preferir, venha nos visitar. Rua dos Timbiras. 263, das 8:00 às 18 00 hs 
Aos sábados, das 8:00 às r3:0Q hs. Telefone: 220-7422. 




Sr. Diretor, gostaria de receber, gratultamente e sem nenhum compromisso, o catálogo ilustrado do 

Curso___________ 

Nome:__________ 


Rua dos Timbiras, 263 • Caixa Posta! 30.277 
Tel.: (011) 220-7422 • CEP 01051 
São Paulo-SP 


Cidade 
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Radiocontrole 


Monocanal 


CONTROLE REMOTO VIA RADIO - 1 CANAL - TIPO "LIGA-DESLIGA". EXCELENTE 
ALCANCE (DE 10 A 100 m. DEPENDENDO DACONDIÇAO), FACÍLIMO AJUSTE (NÃO RE¬ 
QUER O USO DE INSTRUMENTOS ESPECIAIS) E AMPLA GAMA DE UTILIZAÇÕES: DES¬ 
DE O COMANDO REMOTO DE BRINQUEDOS OU MODELOS, ATÉ APLICAÇÕES PROFIS¬ 
SIONAIS OU DE SEGURANÇA! O PROJETO MAIS ESPERADO DE A.P.E., FINALMENTE 
AO ALCANCE DE TODOS! 


Seguramente desde o lançamento 
de A JP.E, o projeto mais solicitado pe- 
leitores e hobbystas (são centenas de 
cartas trazendo esse pedido. . ,) é o 
de um radiocontrole remoto realmente 
funcional, porém mantendo o spfrito 
de rigorosa “descompUcação”, facilida¬ 
de na montagem, ajuste e utilização 
(preceitos, aliás, que constituem o pos¬ 
tulado de A.P.E., uma revista que traz 
consigo a missão de facilitar a vida do 
hobbysta e não de complicá-la. .Co¬ 
mo “aperitivo”, desde o n9 i de A.P.E. 
temos mostrado projetos de controle 
remoto sem fio, porém baseados em 
outros 'Veículos” (que não ondas de 
rádio. . .), como o CONTROLE RE¬ 
MOTO INFRA-VERMELHO (“CRIV” 
- A.P.E. nP 1) e o CONTROLE RE¬ 
MOTO SÔNICO (“CRES” - A.P.E, 
n9 3). Também como importante 
preâmbulo para o presente projeto, 
em Á.P.E. nP 4 mostramos o SIMPLES 
RADIOCONTROLE (“SIRCO”), uma 
montagem apropriada para iniciar o 
hobbysta no assunto, descomplicando 
ao máximo a coisa, graças ao uso de 
um receptor de FM comum, como 


apoio importante no elo de comando 
remoto. 

Todas essas montagens jã publica* 
das, emborqa simples e diretas, são ex¬ 
tremamente funcionais e, segundo in¬ 
formações recebidas dos nossos patro¬ 
cinadores (que promovem a venda di¬ 
reta dos KITs de todos os projetos 
aqui mostrados) mais a irrefutável de* 
monstração obtida através das cartas 
recebidas, constituíam-se nos assuntos 
de maior sucesso entre os leitores, até 
o momento! 

Essa constatação apenas veio confir¬ 
mar a preferência dos leitores — de to¬ 
dos os níveis — pelo assunto RADIO 
CONTROLE, principalmente — acre¬ 
ditamos — pela extensa gama de aplica¬ 
ções que tais projetos permitem, desde 
simples brinquedos, até utilizações 
profissionais, comerciais e industriais 
da maior importância, sem falar nas 
possibilidades ligadas às áreas de segu¬ 
rança e/ou vigilância, onde um link 
de rádio-comando eficiente e confiá¬ 
vel constitui item modemamente im¬ 
prescindível! 

Por todas essas razões, aqui e$tá,- 


finaimente, o nosso RADIOCOMTRO- 
LE MONOCANAL, um autentico con¬ 
trole remoto via rádio, tipo “liga-desli- 
ga”, completo, incluindo circuitos in¬ 
dependentes e “auto-suficientes” tanto 
para a emissão e transmissão do sinal 
de comando, quanto para a recepção e 
chaveamento da carga ou 1 unção dese¬ 
jada! Ambos os módulos do RADIO- 
CONTROLE* MONOCANAL (daqui 
pra frente simplesmente RACON. , .) 
são alimentados por pilhas ou baterias, 
sob baixo consumo, o que incrementa 
muito a portabilidade do sistema, prin¬ 
cipalmente no que diz respeito ao 
TRANSMISSOR (T-RACON), O RE¬ 
CEPTOR (R-RACON), eventualmente, 
em aplicações fixas, poderá ser alimen¬ 
tado por fonte ou elimina dor de pilhas 
(sob baixo regime de corrente) sem 
problemas. Depois de muitos testes 
em várias opções circuitais, escolhemos 
o caminho de um projeto mais ou me¬ 
nos clássico em sua concepção, porém 
estruturando-o com componentes mo¬ 
dernos e versáteis (mas spmpre de fácil 
aquisição. . .), reduzindo os circuitos à 
forma mais simples e direta possíveis, 
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sem perda de eficiência, alcance e con¬ 
fiabilidade! Optamos ainda por um au¬ 
têntico sistema “Iiga*desliga” sem fio, 
ou seja: a um toque no comando re¬ 
moto* a carga acoplada ao receptor 
LIGA (e assim permanece); a um se¬ 
gundo toque no T-RACON, a carga 
acoplada ao R-RÀCGN DESLIGA, as¬ 
sim ficando, até novo comando de 
“LIGA”, e assim por diante. Esse sis¬ 
tema, funcional e prático, baseado 
num comando final de potência via 
relê, permite grande versatilidade em 
todo o leque de aplicações possíveis 
para o RACON, levando-se em conta 


ainda que a carga, em si\ poderá ser 
de alta potência ou trabalhar sob eleva* 
das correntes, tanto em CX\ quanto 
em C.A., já que o relê final do R-RÀ- 
CON isola totalmente o comando da 
carga comandada! 

Enfim: um sistema de RADIO- 
CONTROLE realmente completo, de 
funcionamento comprovado, fácil 
montagem, ajuste simples, utilização 
também simples e direta, capaz de 
atender ás necessidades ou desejos de 
todos os hobbystas, estudantes, técni* 
cos ou profissionais. Utilizando poucos 
componentes de fácil aquisição {ne¬ 




nhuma “figurinha difícil ou impossí¬ 
vel”. . .), o conjunto mantém um custo 
bastante razoável, trazendo sua cons¬ 
trução e utilização ao alcance de todos 
(os leitores mais distantes podem, com 
todo conforto e segurança, recorrer ao 
sistema de KITs pelo CORREIO, man¬ 
tido por um dos _Patrocinadores de 
A.P.EO embora recomendemos a sua 
montagem aos hobbystas que já te¬ 


nham alguma prática anterior, ainda 
que pequena, bastando seguir com 
atenção às instruções... 

CARACTERÍSTICAS 

— Sistema de controle remoto via rá¬ 
dio (1 canal), tipo “Üga-desliga” 

— Transmissão por tom (R.F. modula* 
da em frequência) e recepção por 
circuito super-regenerativo, com 
detector e sistema “liga-desliga” 
digitalizado, comandando relê para 
saída de potência. 

— Alcance (testado no protótipo): 10 
a 30 metros, dentTo de edificações 
ou em locais “congestionados”; 50 
a 100 metros ao ar livre ou em lo¬ 
cais abertos, livres de obstáculos 

— O Receptor (R-RACON) é dotado 
de LED indicador de “comando re¬ 
cebido” “(o que facilita o ajuste do 
sistema, além de monitorar o pró¬ 
prio alcance e funcionamento do 
RACON). 

— O Transmissor (T-RACON) funcio¬ 
na com pilhas ou bateria (quadradi¬ 
nha) comuns, sob tensão total de 
6 ou 9 volts, baixo consumo de 
corrente (boa durabilidade das pi¬ 
lhas ou bateria) 

— O Receptor (R-RACON) é alimen¬ 
tado por 9 volts (pilhas), sob baixo 
regime de corrente (em stand-by), 
podendo também trabalhar com 
fonte ou “elimínador de pilhas” de 
9V x 250mA 

— Tanto o T-RACON quanto o R- 
RACON contém apenas um circui¬ 
to sintonizado cada* sendo o ajuste 
da frequência de RF feito através 
de trimers simples, nos dois casos. 
O R-RACON contém também um 
simples ajuste de SENSIBILIDADE, 
feito por trim-poL 

— 0 circuito básico do RACON foi 
dimensionado para trabalhar com 
portadora de RF na faixa de FM 
comercial (em espaço “vago” .entre 
88 e 108 MHz, portanto), porém 
com a única alteração simples das 
bobinas de sintonia, pode também 
operar em faixas inferiores ou su¬ 
periores (na prática, de aproximada¬ 
mente 50 MHz até cerca de 120 
MHz) 

— Com o relê indicado, a carga pode¬ 
rá trabalhar em C.C. sob corrente 
de até 10A (fonte externa) ou em 
C.A. com wattagens de até LOOOW 
(em 110) ou 200QW (em 220). 

O CIRCUITO 

Na fig. I está o diagrama esquema¬ 
tizado do circuito do transmissor (T- 
RACON), em arranjo simples e efi* 
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ciente, baseado num único transístor 
oscílador (BF494) capaz de emitir al¬ 
gumas dezenas de mili watts na forma 
de RF modulada em frequência (FM). 


0 modulador é baseado num Integra¬ 
do 555 funcionando como astãvel (os¬ 
cílador de áudio) e gerando o tom de 
baixa frequência responável peio sinal 



de comando. O importante circuito 
sintonizado do T-RACGN apresenta 
uma única bobina, de fácil confecção 
(ver instruções adiante) e o ajuste é 
feito pelo trimer (3-30pF). Como se 
trata de um sistema monocanal, o tom 
de átçdio não requer ajuste, sendo fixo, 
portanto. O sinal de RF modulado fi¬ 
nal é entregue a uma antena telescópi¬ 
ca vertical (60 a 75 cm.) e a alimenta¬ 
ção provém de pilhas ou bateria, sob 
tensão de 6 ou 9 voits* É importante 
notar que sob 9 voits o alcance é um 
pouco mais forte, porém a modulação 
não apresenta um ganho tão bom quan¬ 
to sob 6 voits; assim a opção fica por 
conta do montador, baseando sua es¬ 
colha em testes reais a serem efetuados 
com o RACON jã montado' O aciona¬ 
mento é feito por push-button Nor- 
malmente Aberto, com o que apenas 
ocorre dispêndio de energia (e pi¬ 
lhas, * ♦) durante os breves instantes de 
comando realmente efetuado, obten- 
do-se assim excelente durabilidade pa¬ 
ra a fonte de energia (pilhas ou bate¬ 
ria. Todos os componentes do T-RA- 
CON são comuns, encontráveis em 
qualquer loja de eletrônica bem su¬ 
prida! 

O esquema do receptor (R-RA- 
CON) está na fig, 2 e reúne algumas 
concepções clássicas com importantes 
modernizações que beneficiam tanto a 
sensibilidade quanto a segurança e 
confiabilidade do sistema; inicialmente 
um bloco receptor super-regenerativo 
apresentando apenas um circuito sinto¬ 
nizado simples, com uma bobina idên¬ 
tica â do T-RACGN mais um trimer 
para ajuste de sintonia (o sinal é capta¬ 
do por antena telescópica vertical de 
80 cm a 1 m). O sinal de áudio detec¬ 
tado é obtido diretamente no circuito 
de coletor do transístor de RF (BF494) 
e após filtragem por arranjo R-C (desti¬ 
nado a remover as frequências de RF) 
é aplicado a um amplificador de eleva¬ 
díssimo ganho, formado pelos dois 
transístores BC548, Depois de grande 
amplificação, esse sinal é aplicado ao 
pino de disparo (pino 2) de um niono- 
estávei clássico com Integrado 555, cu¬ 
ja polarização prévia é feita através de 
um trimpQt de 100K, através do qual 
temos um prático e eficaz ajuste de 
SENSIBILIDADE para o sistema. A 
saída (pino 3 do 555) desse mono- 
estável constitui-se num pulso cuja 
duração mínima é estipulada em apro¬ 
ximadamente 3 segundo, bastante defi¬ 
nido, e que, por sua vez, excita a entra¬ 
da de clock de um biestãvel simples 
(divisor por 2) formado pelo integrado 
4013, versátil flip-fíop tipo hL D” da fa¬ 
mília digital CMOS. A cada pulso de¬ 
finido recebido pelo pino 3 do 4013, o 
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estado lógico da saída (pino 1 do 
4013) é invertido, promovendo a efi¬ 
ciente e direta ação “liga-desliga” do 
sistema, através do acionamento (ou 
não. . .) do relê, feito por um simples 
amplificador de corrente b formado pe¬ 
lo terceiro transístor BC548. Notar 
ainda que o pulso de comando do fiip- 
flop, fornecido pelo 555, também ex¬ 
cita um LED (através de resistor limi¬ 
tador) de modo que se torna muito 
fácil monitorar o recebimento (e 
“aceitação'’) do comando remoto (es¬ 
sa indicação visual facilita muito o 
ajuste de sintonia e sensibilidade do 
sistema, como veremos adiante, . .). 

A alimentação do R-RACON é de 
9 volts, sob baixíssima corrente em 
stand-by (relê desenergizado), algo 
em tomo de poucos miliampéres, Es¬ 
sa corrente sobe para algumas dezenas 
de miliampéres quando o relê assume 
o estado energizado, mas ainda assim 
dentro de um consumo plenamente 
compatível com a utilização de pilhas 
(6 pilhas pequenas, por exemplo* . .), 
em aplicações necessariamente portá¬ 
teis. Em uso “fixo 15 , o R-RACON pode 
perfeitamente ser alimentado por fon¬ 
te CC. tipo “eliminador de pilhas” ou 
“conversor”, capaz de fornecer 9 volts 
C.C, sob 250mA. Os contactos de apli¬ 
cação do relê permitem o comando de 
cargas de alta corrente ou elevada po¬ 
tência (em C.C. ou C.A.) em diversas 
modalidades ou configurações (serão 
dadas sugestões, ao final...), recoman- 
dando-se sempre que tal carga (mesmo 
quando alimentada por C.C. de 9 
volts) tenha a sua fonte completamen¬ 
te independente do circuito do R-RA- 
CON, para plena eficiência e bom de- 
sacopfamento e isolação do sistema. 

Tanto a sensibilidade, o alcance, 
quanto a imunidade a ruídos ou inter¬ 
ferências do RACON são muito bem 
dimensionados, principalmejite se le¬ 
varmos em conta a extrema simplicida¬ 
de geral do projeto! Um ajuste cuida¬ 
doso (ainda que simples. . «) nos dois 
módulos, permitirá uma utilização e 
um desempenho compatíveis com os 
de sistemas equivalentes comerciais 
muito mais caros, complexos e poten¬ 
tes. 

OS COMPONENTES 

Como obrigatoriamente ocorre em 
todas as montagens de. À.P.E. os com¬ 
ponentes do RACON são facilmente 
encontráveis no varejo especializado 
de Eletrônica (todas as peças são de 
fabricação nacional e ninguém vai ter 
què “esperai aparecei” aqueles “stru- 
pístores” importados que “um belo 
dia” serão colocados à venda no mer¬ 
cado brasileiro, vocês sabem como 
é. . .). Entretanto, como muitos dos 
leitores residem longe dos grandes 
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Fig.11 


antros comerciais, sempre resta a 
prática aquisição pelo Correio do con¬ 
junto completo, na forma de KIT (que 
inclui as peças relacionadas na LISTA, 
placas de Circuito Impresso já prontas 
e perfuradas, menos os itens constan¬ 
tes de QPCI ONA IS/DI VERSOS. . .) 
recorrendo ao anúncio e Cupom colo¬ 
cados em outra parte da presente 
A.P.E. 

Embora simples, os dois módulos 
do RACON incluem vários componen¬ 
tes que exigem serem ligados aos cir¬ 
cuitos em posições corretas, destacan¬ 
do-se os Circuitos Integrados, transis¬ 
tores, LED e capacítores eletroliticos. 
Assim é importante que o leitor ainda 
"novato”, com pouca experiência, 
consulte previamente o TABELAO 
AP.E. buscando referências visuais 
importantes na identificação dos ter¬ 
minais desses componentes (nada deve 
ser colocado sobre as placas antes de 
uma perfeita e segura identificação 
quanto a valores, códigos e posições..,). 
Mesmo quanto aos componentes não 
polarizados, a correta identificação dos 
seus valores e tipos deve ser precedida 
de uma consulta ao importante TÀBE- 
LÃG. Quanto ao relê do R-RACQN, 
lembrar que, embora algumas equiva¬ 
lências (dentro da recomenda série RU 
da “Schrack”) sejam possíveis, é im¬ 
portante que a disposição e função da 
pinagem sejam — rigorosamente — 
idênticas às dos códigos recomenda¬ 
dos, já que outras configurações exigi¬ 
rão modificações no tey-out da placa 
de Circuito Impresso do R-RACGN. 

Tanto no T-RACON quanto no R- 
RACGN, um importante componente 
deverá ser feito em casa, pelo próprio 
hobbysta: a bobina de sintonia. Essa 
confecção, contudo, é muito fácil, 
baseando-se na fig. 3. Basta usar como 
fôrma provisória para a bobina um lá¬ 
pis redondo comum e enrolar-se de 4 
a 6 espiras (ver a Tabelinha da ilustra¬ 
ção, quanto á faixa de freqüências pre¬ 
tendidas. . .) do fio de cobre esmalta¬ 
do (nP 22, 24 ou 26, ou mesmo cabi- 
nho sólido de ligação, isoiado em plás¬ 


tico, . .) s inicialmente bem juntas. Em 
seguida, remove-se a bobina do lápis 
e "estica-se” levemente o conjunto, 
de modo a assumir um comprimento 
total de 5 ou 6 mm. Pequenas diver¬ 
gências nas medidas não são de muita 
importância. . . O realmente IMPOR¬ 
TANTE é que as bobinas do T-RA¬ 
CON e R-RACON sejam, entre si, 
absolutamente IDÊNTICAS, caso con¬ 
trário haverá dificuldades nos ajustes 
finais de sintonia entre os módulos. 
As extremidades do fio que forma a 
bobina devem ser raspadas, removen- 
do-se o esmalte isolador, para que o 
componente possa ser corretamente 
soldado à placa. 

A MONTAGEM 

Uma vez devidamente "reconheci¬ 
dos”, identificados e confeccionados 
todos os componentes, podemos pas¬ 
sar á montagem dos módulos. As figu¬ 
ras 4 a 8 trazem o conjunto de impor¬ 
tantes informações visuais necessárias 
à montagem, porém, antes, convém 
consultar as INSTRUÇÕES GERAIS 
PARA MONTAGENS (sempre encana¬ 
das nos exemplares de A.P.E.) princi- 
palmenfe se o leitor ainda estiver dan¬ 
do seus primeiros passos no fascinante 
hobby da Eletrônica. 

A fig, 4 traz o lay-out do Circuito 
Impresso do T-RACON (lado cobrea¬ 
do), enquanto que a fig. 6 faz o mes¬ 
mo com a placa do R-RACON. Am¬ 
bos os desenhos estão em tamanho 
natural, o que facilitará a reprodução, 
no caso do leitor preferir confeccionar 
suas próprias placas (adquirindo o RA¬ 
CON em KIT, esse trabalho fica elimi¬ 
nado. ,,). 

As figs. 5 e 7 mostram respectiva¬ 
mente o lado dos componentes (não 
cobreado) das placas do T-RACON e 
R-RACON, já com todas as peças po¬ 
sicionadas. Atenção aos componentes 
polarizados (já mencionados no item 
"OS COMPONENTES” aí atrás. . .) 
e aos valores das demais peças. Obser¬ 
var também as colocações das bobinas, 
trimers e relê, bem como a indicação 
de polaridades e codificações das ilhas 
periféricas em ambas as placas, destina¬ 
das às conexões externas (alimentação, 
antenas, saídas, etc.). 

Taís conexões externas às placas es¬ 
tão detalhadas na fig. 8. Atenção às 
polaridades dos suportes de pilhas 
(sempre fio vermelho para o positivo 
e fio preto para o negativo, lembram- 
se. . .?), posicionamento dos inter¬ 
ruptores, ligação do LED e da barra 
de conectores para a APLICAÇÃO 
(estes dois últimos itens no R-RA¬ 
CON). 

Apenas corte as sobras de fios e 


terminais pelo lado cobreado das 
placas, após rigorosa conferência final 
(sempre reportando-se às INSTRU¬ 
ÇÕES GERAIS PARA MONTAGENS, 
em caso de dúvida, bem como ao 
TABELÃO, quando necessário...). 


CAIXAS/AJUSTES/ 

UTILIZAÇÃO 

Embora o leitor possa facilmente 
acondiconar os doís módulos do RA¬ 
CON em diversos çontainers à sua es¬ 
colha, desde que apresentem as medi¬ 
das mínimas necessárias (menciona¬ 
das em OPCIONAIS/DIVERSOS), a 
utilização das caixas sugeridas torna¬ 
rá o conjunto funcional, elegante e 
prático, conforme ilustra a fig. 9. No 
desenho o leitor tem uma boa idéia de 
onde e como instalar as antenas, inter¬ 
ruptores, bornes de saída, etc. nos dois 
módulos. 

Em qualquer caso, recomenda-se o 
uso de caixas plásticas, tanto peia fa¬ 
cilidade de fu ração e acabamento, 
quanto pela não blindagem ou pelo 
indesejado efeito capacitivo eventual- 
mente gerado por çontainers metáli¬ 
cos. .. 

Tudo montado, conferido e "encai¬ 
xado”, podemos passar aos ajustes 
que, embora exijam alguma paciência 
e atenção, não são, de forma alguma, 
complicados: se o íeitor tiver optado** 
pela operação em freqüéncia dentro 
da faixa de FM comercial, a "coisa” 
ficará ainda mais simples, conforme a 
seqüência — 

- Para testar o T-RACON, coloca-se 
as pilhas no suporte (ou a bateria 
no “dip”) e utiliza-se inicialmente 
um receptor de FM comum. O 
push-button do T-RACON deve en¬ 
tão ser pressionado brevemente, vá¬ 
rias vêzes, ao mesmo tempo em que 
se ajusta o trimer respectivo (com 
uma chave plástica para que a sinto¬ 
nia não “ande” sob efeito da haste 
metálica e proximidade da mão do 
operador. . .) até se ouvir nitida¬ 
mente o sinal de áudio (cerca de 
I KHz) num ponto vago da faixa 
de FM (mais ou menos no centro 
da faixa é o ideal). Se eventualmen¬ 
te o sinal proveniente do T-RA¬ 
CON puder ser ouvido em mais 
de um ponto do dial do receptor 
de FM, procure fixar-se no ponto 
que proporciona o sinal mais for¬ 
te. Verifique, com o “olhôme- 
tro” o ajuste aproximado tanto da 
bobina quanto do trimer do T-RA- 
CON. 

- Para ajustar o R-RACON. inidal- 
mente coloque as 6 pilhas pequenas 
no suporte (ou alimente o circuito 
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com uma fonte de 9 volts, bem fil¬ 
trada). 

Gire o trim-pot de SENSIBILIDA¬ 
DE “para lá e para cá” até obter o 
acendimento do LED indicador. Es¬ 
se acendimento inicial deve ser fir¬ 
me (permanente). 

Em seguida, retorne o giro do trim- 
pot, aos poucos (espere sempre no 
mínimo 1 segundo entre cada duas 
tentativas de ajuste, nessa fase. . .) 
parando no exato ponto em que o 
LED apaga (sempre depois da “es-, 
pera” de I segundo. . .). Não mexa 
mais no trim-pot. 

Verifique se a bobina do R-RACON 
está dimensionada de forma absoiu- 
tamente idêntica à do T-RACGN. 
Ajuste o parafuso do trimer do R- 
RACON de forma também idênti¬ 
ca à efetuada no T-RACON (procu- 
re efetuar o mesmo número de giros 
no parafuso dos dois trimers, ini¬ 
cialmente. ..). 

Com o auxilio de um amigo (peça 
que ele fique com o T-RACON a 
alguns metros, acionando repetida¬ 
mente — em intervalos superiores 
a 1 segundo — o push-button. . ,) 
vá retocando o ajuste o trimer do 
R-RACQN (chave plástica, sem¬ 
pre. . .) procurando o ponto em que 
o LED indicador acende (em pisca¬ 
das de 1 segundo cada), “reagindo” 
a cada toque no push-button do 
T-RACON. 

Obtida a sintonia básica, peça ao 
amigo que opera o T-RÀCON que 
se afaste para uma maior distância 
(cerca de 10 metros, no mínimo) 
e retoque o ajuste do trimer do R- 
RACON procurando o máximo de 
alcance. Se necessário, retoque tam¬ 
bém — cuicadosamente — o ajuste 
de SENSIBILIDADE (no trim-pot). 
Notar que (se tanto a SINTONIA 
quanto a SENSIBILIDADE estive¬ 
rem corretamente ajustadas e “casa¬ 
das”. . .) o LED indicador do 
R-RACON sempre dá uma indica¬ 
ção (acende) de mais ou menos 1 
segundo, a cada comando “aceito” 
pelo circuito (correspondente a um 
“aperto” no botão do T-RACON...). 
O intervalo de tempo entre dois 
comandos consecutivos efetuados 
pelo T-RACON não deve nunca ser 
inferior a 1 segundo, para “dar tem¬ 
po*' ao monoestável do R-RACON 
de produzir o seu pulso nítido de 
saída. 

Aproxime o ouvido do relê do R- 
R-RACON e note que a cada co¬ 
mando “aceito” (indicado pelo 
acendimento por 1 segundo do 
LED indicador) o relê “clica”, indi¬ 
cando o chaveamento (liga ou desli¬ 
ga, alternadamente, a cada coman¬ 


do). 

“ Pronto! O conjunto já está ajustado 
e pronto para utilização. Se houver 
muita dificuldade no “casamento” 
da sintonia do R-RACON com o T- 
RACÒN, ligar provisioriamente um 
fone de cristal (não serve outro ti¬ 
po de fone) entre os pinos 1 e 2 do 
Integrado 555 e ajustar o trimer do 
R-RACON até ouvir, nitidamente, 
pelo fone de teste, o sinal de áudio 
(IKHz) sempre que o botão do T 
RACON for pressionado. Ajuste a 
SENSIBILIDADE do R-RACON 
enforme já detalhado. 

Os trés contatos do relê do R-RA¬ 
CON permitem várias configurações 
dé comando da carga, A fig. 10 dá uma 
série de indicações e sugestões, que 
abrangem, na prática, muitas possibili¬ 
dades (atenção a todos os limites de 
tensão, corrente e potência, indicados 
na figura, junto aos esquemas); 

— 10-A — Carga de C.Á. normalmen¬ 

te ligada (desliga quando o 
relê é energizado). 

— 10-B — Carga de C.A. normalmen¬ 

te desligada (liga quando 
o relê é nergizado), 

— 10-C — Carga de C.C. noimalmen- 

te ligada (desliga com o 
acionamento do relê) 

— 10-D — Carga de C.C. normalmen¬ 

te desligada (liga com o 
relê energizado), 

“NOTA— Observar que os limites 
de corrente e wattagem es¬ 
tão puxados “para baixo”, 
por segurança, referindo-se 
basicamente â versão sensí¬ 
vel do relê de 9 volts (RU- 
101209). Com relê tipo 
normal a corrente máxima 
de contato vai a 1ÜA, per¬ 
mitindo, em C.A., watta- 
gens de l QGOW ou 2000W,. 
resoectivamente em 110 
ou 22GV. 

— 1Ü-E — Interessante configuração 

para controles diversos, de 
brinquedos ou modelos, 
por exempio. São dois pe¬ 
quenos motores (que po¬ 
dem ser alimentados pelas 
mesmas pilhas que energi- 
zam o circuito do R-RA¬ 
CON, dentro dos limites 
indicados no diagrama) al¬ 
ternadamente acionados a 
cada comando do T-RA¬ 
CON proporcionando con¬ 
trole remoto de direção ou 
outros vetores, para peque¬ 
nos carros, barcos, etc, 

Um mínimo de raciocínio e criati¬ 
vidade, aliado à uma análise cuidado¬ 
sa das possibilidades dos diagramas. 


ilustrados na fig. 10 permitem úm nú¬ 
mero quase “infinito” de variações 
nos comandos e controles possíveis! 
A imaginação do hobbysta é o limite.,. 

Para finalizar outra interessante su¬ 
gestão para aplicação de segurança c/ 
ou vigilância (fig. 11). Na configuração 
ilustrada, o R-RACON deverá ser ali¬ 
mentado por fonte ligada à Ç.A., con¬ 
trolando, através de seus contactos 
de APLICAÇÃO, uma lâmpada verde-, 
uma lâmpada vermelha e uma cigar¬ 
ra (todos esses complementos devem 
trabalhai sob tensão normal da rede 
C.A., 110 ou 220 volts). O R-RACON 
(e os complementos mostrados) po¬ 
dem ficar num ponto fixo (posto de 
vigilância ou guarita de segurança de 
um edifício, fábrica, etc.). Já o T- 
RACON será portado por um vigilan¬ 
te em ronda constante pelo perímetro 
a ser fiscalizado. 

Em situação ‘"normal” apenas a 
lâmpada verde estará acesa, indicando 
a condição de “sem novidades no 
front”. . . Assim, entretanto, que o 
vigia em ronda notar qualquer irregula¬ 
ridade, perigo ou situação que requei¬ 
ra alarme ou atenção imediata, sim¬ 
plesmente apertará o botão do T-RA¬ 
CON que carrega consigo, o que oca¬ 
sionará, (lã no posto fixo, onde en¬ 
contra-se o R-RACON) o acendimen¬ 
to da lâmpada vermelha (a verde apa¬ 
ga) e o toque da cigarra, alertando pa¬ 
ra a condição de “alerta”! O sistema 
é eficiente e seguro, pois permite gran¬ 
de mobilidade do vigia em ronda, bem 
como acionamento imediato (dentro 
do alcance do RACON) do alarme, de 
qualquer ponto do perímetro vigiado! 
Também aqui as possibilidades de 
adaptação ou aperfeiçoamentó da idéia 
básica são amplas, a critério único da 
imaginação e bom senso de quem ins¬ 
talar e operar o sistema. .. 


LISTA DE PEÇAS 

— (T-RACON) 

— Um Circuito Integrado 555 

— Um transístor BF494 (não se re¬ 
comenda equivalências nesta 
montagem) 

— Um resistor de 22R x 1/4 watt 

— Um resistor de 1K x 1/4 watt 

— Um resistor de 4K7 x 1/4 watt 

— Um resistor de 5K6 x 1/4 watt 

— Um resistor de 82K x 1/4 watt 

— Um capacitor (disco cerâmico 
ou plate) de 5pó 

— Um capacitor (disco cerâmico ou 
plate) de !0p 

— Um capacitor (disco cerâmico ou 
plate) de 2n2 
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Dois capacitores (poliéster) de 
IGn 

Um capacitor (poliéster) de 
lOOn 

Um cap ac itor eietrol ítico de 
100 x 16V 

Um trimer cerâmico de 3-30p 
Um interruptor de pressão (pu- 
sh-button) tipo Normalmente 
Aberto 

Uma antena telescópica (60 a 75 
cm, complctamente aberta) 

Uma placa de Circuito Impresso 
especifica para a montagem (6,1 
x 4 cm.) 

Fio de cobre esmaltado (cerca 
de 25 cm.) nP 24 para a confec¬ 
ção da bobina 
Fio e solda para as ligações 

OPCIONAIS/DI VERSOS 

Suporte para 4 pilhas pequenas, 
ou ^clip* 1 para batería de 9 volts. 
Caixa para abrigar o circuito, 
com medidas mínimas 'de 8,5 x 
7x4 cm. (Sugestão: Patola mod. 
PB201) 

(R-RÀCON) 

Um Circuito Integrado C.MOS 
4013 

Um Circuito Integrado 555 
Um transístor BF494 (não se 
recomenda equivalências nesta 


montagem) 

Três transístores BC548 ou equi¬ 
valentes (NPN, silício, uso geral 
em baixa freqüência, baixa po¬ 
tência, alto ganho) 

Um LED vermelho, redondo, 5mm 
Um diodo 1N40G1 ou equivaL 
Um resistor de 220R x 1/4 watt 
Um resistor de 680R x 1/4 watt 
Dois resistores de 2K2 x 1/4 
watt 

Dois resistores de 4K7 x 1/4 
watt 

Um resistor de 5K6 x 1/4 watt 
Um resistor de 10K x 1/4 watt 
Dois resistores de 100K x 1/4 
watt 

Um resistor de 330K x 1/4 watt 
Um resistor de ÓSGK x 1/4 watt 
Um trim-pot vertical de 10QK 
Um cap ac itor (disco cerâmico ou 
plate) de 5p6 

Um capacitor (disco cerâmico ou 
plate) de 10p 

Um capacitor (poliéster) de 22n 
Um capacitor (poliéster) de 33n 
Três capacítores (poliéster) de 
47n 

Um capacitor (poliéster) de 100n 
Um capacitor eletrolítico de 4ji7 
x 16V 

Um capacitor eletrolítico de 
IOmFx 16V 

Um capacitor eletrolítico de 47 
juF x I6V 


Um capacitor eletrolítico de 
220 mF x 16V 

Um trimer cerâmico de 3.-30p 
Um relê sensível, “Schrack”, sé¬ 
rie RU, com bobina para 9 volts 
(RUI01009, RUI01209 ou 
equivalentes em pinagem e parâ¬ 
metros) 

Uma chave H-H mini 
Fio de cobre esmaltado (cerca 
de 25 cm.) nP 24 para a confec¬ 
ção da bobina 

Um microchoque de R.F. de 
100 mH 

Uma placa de Circuito Impresso 
específica para a montagem 
(13,2 x 5,1 cm,) 

Uma barra de conectores parafu¬ 
sados (tipo “Western ou “Sin- 
dal” com 3 segmentos 
Uma antena telescópica (80 cm. 
a 1 m completamente esticada) 
Fio e solda para ligações 

OPCIONAIS/DI VERSOS 

Suporte para 6 pilhas pequenas 
(ou fonte tipo "eliminador” ou 
conversor, para 9 volts x 250 
mA) 

Caixa para abrigar o circuito, 
medidas mínimas de 14,7 x 9,7 
x 5,5 cm. (Sugestão: Patola mod. 
FBI 14) 
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SIMPLES EXTENSÃO 
P/CHAMADA TELEFÔNICA 

- Gomo tudo o que temos mostrado 
nos CIRCUITINS da vida, esta 
idéia também é simples, direta, ba¬ 
rata e eficiente: permite, com pou¬ 
cos componentes, realizar uma 
extensão para chamada remota do 
telefone, sem nenhuma complica¬ 
ção, inclusive quanto à instalação! 
Com isso, podemos colocar um 
"sinal de chamada" Jâ no quarto 
dos fundos, na lavanderia, na ga¬ 
ragem, etc, evitando o dispendioso 
uso de extensões,., 

■ O CIRCUiTIM apresenta elevada 
impedância, de modo a não "carre¬ 
ga?* a linha telefônica (se isso 
ocorrer, no mfnimc Você tomará 
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um "puxão de orelhas" da Cia, Te¬ 
lefônica,,,), ê auto regulado e auto- 
protegido e apresenta, quando 
acionado, um sinal sonoro firme e 
nítido, na forma de "bip-bip", si¬ 
multaneamente ao toque normal da 
"sineta” junto ao aparelho telefôni¬ 
co, 

- Na prática, não há limite de distân¬ 
cia para a instalação da EXTEN¬ 
SÃO, em relação à posição nor¬ 
malmente ocupada peio aparelho 
telefônico, podendo ser posiciona¬ 
da a várias dezenas de metros, 
sem problemas (bastando "puxar" 
um cabo pararelo fino, n° 22, por 
exemplo, até o ponto desejado.,,), 
A instalação e ligação são muito 
simples: basta ligar os pontos indi¬ 
cados à linha telefônica. 










encarte de livros 


ELETRÔNICA DE 
VÍDEO-GAMES - TEORIA E 
MANUTENÇÃO 

Desenvolve toda a teoria, da ele¬ 
trônica digital até a geração de 
imagens, assim como as bases pa¬ 
ra programação e cópias de cartu¬ 
chos. Análise do ATARI e ODIS- 
SEY como exemplos, registro de 
todos os circuitos e discussão de 
teoria e aplicação dos estágios. 

Um capítulo especial sobre instru¬ 
mentos, consertos e a conversão 
NTSC-PAL possibilita a técnicos e 
oficinas entrarem nesse rendoso e 
crescente mercado. 

Acompanha 2 póster 30x40 com os 
esquemas do Atari e Odissey. 


NCzS 3,90 



MANUAL DE INSTRUMENTOS 
DE MEDIDAS ELETRÔNICAS 


Francisco Ruiz Vassalo 

Eletrometria, voltímetros, amperí¬ 
metros, ohmímetros, capacímetros, 
circuitos ponto, voltímetros e 
ohmímetros eletrônicos e aparelhos 
de medidas digitais. Em 12 capítu¬ 
los e um apêndice, analisando to¬ 
dos os instrumentos de medidas e 
mais, o princípio de funcionamento 
dos instrumentos digitais. 


NCzS 15,22 



ELETRÔNICA INDUSTRIAL 


Circuitos e Aplicações. Um livro 
que não pode faltar em sua biblio¬ 
teca de estudo, abrangendo desde 
Reles eletrônicos, alimentadores 
estáticos para circuitos de corrente 
contínua, amplificadores operacio¬ 
nais e seu emprego, amplificadores 
a controle 0e fase, conversores a ti- 
ristores, acionamento à velocidade 
variável com motores a CC e con¬ 
versores a tiristores. 

Enfim este livro destina-se a todos 
os técnicos que desejam comple¬ 
mentar seus conhecimentos no 
campo das aplicações industriais. 

Gianfranco Figini 

NCz$ 22,62 


SILK-SCREEN PARA 
ELETRÔNICA 

Com esse livro você faz um curso 
completo de Silk e em pouco tem¬ 
po estará imprimindo estampas em 
camisetas, circuitos impressos, 
adesivos, cartazes, etc. O processo 
é todo manual, sem máquinas, ha¬ 
bilitando qualquer pessoa a ganhar 
dinheiro e se realizar com esta ar¬ 
te. 


NCzS 2,50 



UTILIZE A FICHA 
DA PÁGINA 25 PARA 
FAZER O SEU PEDIDO. 



MANUAL DE CAIXAS 
ACÚSTICAS E 
ALTO-FALANTES 


Teoria, funcionamento, exemplos 
práticos. Para profissionais e ama¬ 
dores. E feita uma introdução em 
eletrônica definindo conceitos e 
teoria indispensável par o estudo 
dos capítulos seguintes. Aborda-se 
em estudo os auto-falantes, filtros 
e caixas acústicas, procurando 
sempre completar teorias e os 
princípios de funcionamento com 
exemplos práticos. E ainda estuda 
noções de acústica arquitetônica 
para aqueles que desejam base só¬ 
lida para empreender estudos mais 
profundos sobre a matéria. 

NCzS 11,20 

MANUAL D0 OSCILOSCOPIO 

Francisco Ruiz Vassalo 

Manejo e funcionamento - Medi¬ 
das das grandezas fundamentais. 
A presente obra foi elaborada co¬ 
mo iniciação ao estudo e aplicação 
do Osciiosc pio para todos aqueles 
estudantes e profissionais da ele¬ 
trônica, que não podem dedicar 
muito tempo ao estudo deste ins¬ 
trumento, mais que, sem embargo, 
necessitam conhecer, ao menos os 
princípios básicos do mesmo. Mais 
de 80 figuras. Tabelas e quadros 
explicativos. 

NCzS 10.20 


MANUAL BÁSICO DE 
ELETRÔNICA 

L. W. Turner 

Excelente manual dirigido- aos es¬ 
tudantes de eletrônica, principal¬ 
mente àqueles que estão iniciado 
neste fascinante universo; através 
deste manual, o estudante tomará 
conhecimento de todo o princípio 
da eletrônica, conhecendo compo¬ 
nentes, materiais, circutos e até 
história da eletrônica. Faz parte da 
biblioteca profissionalizante de ele¬ 
trônica. 450 páginas. 

NCzS 



ELETRÔNICA APLICADA 

L. W. Turrve- 

Este manual completa a coleção, 
aqui o estudante já tomou conhe¬ 
cimento de tudo que envolve a ele¬ 
trônica, e passará para a prática, 
ou seja, irá estudar a utilização dos 
ensinamentos anteriores em maté¬ 
rias de interesse vejamos: Micro- 
ondas, rádio e tv, eletroacústica, 
viodeotape, sintetizadores, apli¬ 
cações militares, astronáutica, au¬ 
tomação, laser, tráfego, biónica etc. 
Faz parte da biblioteca profissiona¬ 
lizante de eletrônica. 626 páginas. 
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ANÁLISE DE CIRCUITOS 
TRANSISTORIZADOS 


1. Física dos Semicondutores e 
Dispositivos; 2. Análise dos Circui¬ 
tos Transistorizados; 3. Circuitos 
Equivalentes Para Pequenos Si¬ 
nais; 4. Circuitos de Polarização e 
Estabilidade; 5. Amplificadores de 
um Estágio; 6. Amplificadores de 
Múltiplos Estágios; 7. Amplificado¬ 
res de Potência; 8. Realimentação; 
Apêndice A: Características dos 
Transistores; Apêndice B: Sumário 
das Tabelas; Apêndice C: Repre¬ 
sentação da Resposta em Função 
da Freqüência; Apêndice D: Cálcu¬ 
lo d,a Distorção; Apêndice E: Lista 
de Símbolos; índice Alfabético. 

NCz$ 14,00 


encarte de livros 


DICIONÁRIO DE ELETRÔNICA 

ING LÊS/PO RTUGU ÉS - em sua 
2 - edição. Um livro que não pode 
faitar em sua bancada de trabalho, 
pois pste surgiu em função dos au¬ 
tores verificarem o interesse peio 
estudo de eletrônica em nosso 
país, fazendo disso resultados posi¬ 
tivos através da exportação de apa¬ 
relhos e dispositivos que represen¬ 
tam o começo do que poderá se 
tomar uma grande indústria num 
futuro bem próximo. 

NCz$ 36,25 


ELETRÔNICA DIGITAL- 
TEORIA E APLICAÇÃO 

Surge uma nova tecnologia e com 
eia a necessidade de profissionais 
especialmente capacitados para 
entrar neste grande mercado. 

Bits, bytes, microprocessadores, 
memórias, todo esse mundo digitai 
está à sua disposição neste livro 
de forma acessível. 

Com ete você penetra no universo 
da era digital conhecendo o ins¬ 
trumental teórico e prático indis¬ 
pensável para ser bem sucedido 
nesta área. 

NCz$ 3,60 


CIRCUITOS ELETRÔNICOS - 

1. O Transistor Bipoiar; 2. O Tran¬ 
sistor de Efeito de Campo; 3. Pola¬ 
rização ao Transistor Bipoiar; 4. Po¬ 
larização do Transistor de Efeito de 
Campo; 5. Amplificadores Básicos; 
6. Amplificadores Ligados em Cas¬ 
cata; 7. O Amplificador Cascode; 8. 
Amplificadores Reaiimentados; 9. 
Comportamento Transitório e Esta¬ 
cionário dos Amplificadores Reali- 
mentados; 10. Amplificadores Ope¬ 
racionais; 11. Amplificadores de 
Potência; Apêndice 1: Característi¬ 
cas do Amplificador Opejracional 
(iA741; Apêndice 2: Principais Ca¬ 
racterísticas dos Transistores 
BC546-550; Bibliografia; _ índice 
Remissivo. 

NCz$ 26,80 


CONSTRUA SEU 
COMPUTADOR POR MEIO 
SALÁRIO MÍNIMO 

Dirigidos aos interessados num 
aparelho de baixo custo para a prá¬ 
tica de Eletrônica Digital, micropro- 
cessamento e programação as- 
sembler/código de máquina. O 
computador proposto não usa cir¬ 
cuito impresso, pode ser montado 
em casa, com ferramentas comuns. 
Os componentes podem ser adqui¬ 
ridos no comércio nacional. 

NCz$ 3.60 


MANUTENÇÃO DE 
MICROCOMPUTADORES 

Este livro, em 3 - edição, traz a 
descrição detalhada de técnicas, 
teorias e instrumentos necessários 
para que o profissional possa apro¬ 
veitar essa oportunidade com su¬ 
cesso. Os primeiros capítulos apre¬ 
sentam as bases teóricas - Eletrô¬ 
nica Digital, Microprocessadores, 
incluindo um estudo sobre os mi¬ 
cros Z-80, 6051, 68.000, assim co¬ 
mo um guia dos micros TK, CP e 
APPLE. 
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SISTEMAS DE TELEVISÃO 
E VÍDEO 

Uvemtar Sidney Nince 
Engenheiro Elétrico pela Escola de Enge¬ 
nharia da LIFGÜ 

Engenheiro Chefe do Depto. de Planeja¬ 
mento da Diretoria Técnica na Telegoíás 

1 ã adição 1988 - brocurs 

Sumário: 

1. Televisão Monocromática; 2. Te¬ 
levisão a Cores; 3. Conversão dos 
Padrões de Televisão; 4. Vídeo-Ta- 
pes; Bibliografia; índice Alfabético. 

NCzS 26,80 


VÍDEO-CASSETE - TEORIA E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Esse livro traz um criterioso levan¬ 
tamento teórico para o domínio 
desse aparelho apresentando, de 
maneira acessível desde os fun¬ 
damentos da gravação magnética 
até as questões de frequência má¬ 
xima de sinal. Análise prática dos 
estágios e circuitos, sistema Beta- 
max e VHS, adaptações para .o 
PAL e apresentação da Alternativa 
dual (seleção NTSC x PAL) como 
modelo. Na assistência técnica, um 
método exclusivo de idenfificação- 
de defeitos, usando apenas instru¬ 
mentos comuns. 
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0 QUE TODA EMPRESA 
PODE FAZER COM 0 
VÍDEO-CASSETE 

Flohano Serra 

Muitos empresários ainda encaram 
o videocassete como caro e sofisti¬ 
cado. Este pensamento é incorreto: 
o videocassete não requer altos in¬ 
vestimentos, nem conhecimentos 
específicos e tem múltiplas vanta¬ 
gens. A utilização planejada reduz 
os gastos com treinamento, marke¬ 
ting, recursos humanos, etc. É o 
que esta obra mostra, com su¬ 
gestões e idéias já testadas em vá¬ 
rias organizações. 

NCz$ 12,32 


VIDEO INDEPENDENTE 

Mais do que vocé sempre quis saber sobre 
video 

Jairo Tadeu Longhi 
Raimar Eduardo E wert 
Equipe Jataion 

As técnicas e os recursos do vídeo 
expostas com didatismo num livro 
que visa sobretudo ao público que 
quer produzir em equipe. Fotos, 
ilustrações, “dicas” tomam esse li¬ 
vro ums curso compieto, acessível 
a quaiquer aficionado. 

NCzS 13,80 
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RÁDIO SEM SEGREDOS Juvenal A, Vieira 
Fundamentos e Reparos Sérgio l. Fernandes 


Todo aqueJe que deseja iniciar no ramo da eletró¬ 
nica encontra o maior incentivo nos aparelhos de 
rádio, que sáo, sem dúvida, o companheiro de to¬ 
das as classes de pessoas, em todas as horas e en 
qualquer lar, por mais humilde que seja. 

Com o intuito de levar o conhecimento a todos 
aqueles que desejam se dedicar a este ramo da 
eletrônica, estamos lançando este livro, no qual 
procuramos dar maior ênfase aos conceitos do 
que às fórmulas matemáticas, com fim de torná-lo 
mais claro e mais simples, sem, contudo, causar 
perda de conteúdo, e de modo a proporcionar ao 
estudante um conhecimento teórico e prático su¬ 
ficiente, para que eie possa desempenhar, com 
eficiência, aquilo que se propõe. 

O livro é apresentado em formato grande, com 
muitas ilustrações, esquemas variados, e um 
questinário no final para você avaliar o aprendi¬ 
zado. 

Este é o livro de rádio que faltava, completo, prá¬ 
tico e o que é mais importante, facílimo de enten¬ 
der. 
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TELEVISÃO A CORES SEM SEGREDO 
Fundamentos e Reparos 

Fábio Alvim 

Finalmente um livro destinado àquele que, já estando 
familiarizado com a técnica empregada em televisores 
preto e branco, desejam ampliar seus conhecimentos no 
campo da televisão a cores. 

O principal objetivo desta obra é dar ao principiante em 
televisão a cores um conhecimento básico, mas suficien¬ 
te, para que se torne um bom técnico em especial, 
atender as necessidades daqueles do interior do país 
que, não dispondo de escolas específicas ou não tendo 
acesso âs literaturas especializadas, possam adquirir, 
com este livro, um bom conhecimento básico e um mé¬ 
todo de pesquisa que os permitam executar com rapi¬ 
dez, eficiência e economia o maior número de reparos 
Os modelos de aparelhos escolhidos para estudo - Tele- 
funken 661/551 e 441, Philips KL1, Philco TV 383 e 
Sharp modelo 1602A - Permitem uma compreensão fá¬ 
cil e completa do funcionamento do televisor a cores, 
O livro é apresentado em formato grande, com muitas 
ilustrações, sendo partes delas inclusive a cores, acom¬ 
panha 10 esquemas dos modelos de TVs estudadas, 
questionário para você avaliar o aprendizado e o que é 
mais importante, uma tabela com todos os possíveis de¬ 
feitos que podem ocorrer na TV e a peças que podem 
causar tais defeitos, 

NCzS 39,20 
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REPELENTE ELETRÔNICO 
PARA MOSCAS E 
PERNILONGOS 

• É sabido que a maioria dos pe¬ 
quenos insetos voadores pode ser 
“espantado” ou repelido por um 6-9 
zumbido de determinada frequên- VOLT 
cia {geralmente na faixa dos ultra- 
sons ba xas„,). isso se dá porque 
os inset s (como quase todos os 
animais) ‘demarcam seu território 11 
e nâo penetram em áreas onde 
seus "colegas” já estejam. Aiêm 
dissop seu constante ciclo de aca¬ 
salamento também ê balizado por 
emissões sonoras com as quais 
eles se advertem entre sf; "não se 
aproximem que eu estou aman- 


MIC.XTAL 

OU 

TWEETER 

PIEZO 


substituído diretamente pelo 4001, 
no caso), pode ser alimentado por 
6 ou 9V (vindos de pilhas ou bate¬ 
ria pequena, já que o consumo é 
muito barxo) e emite seu sinal 
através de uma pequena cápsula 
de microfone de cristal ou - prefe¬ 
rencialmente - através de um twe- 
eter piezo (mais eficiente nas altas 
frequências geradas). 

Através do trim-pot a frequência 
central de emissão pode ser ajus¬ 


tada (entre lÜKHz, aproximada¬ 
mente) de modo a se otimizai a 
"repelência" do circuito aos inse¬ 
tos visados. Experimentalmente foi 
determinado que tal frequência ss- 
tua-se um pouco acima do limite 
superior de frequência audfvei 
(entre 18 e 22 KHz...). Sabemos 
que não é nada fácil arranjar-se 
um inseto "padrão” para gabaritar 
o ajuste, mas não custa tentar... 


• Assim, simuiando eletronicamente 
o zumbido ou sinal normalmente 
emitido por tais insetos (notada- 
mente moscas, pernilongos e ou¬ 
tros pequenos"incomodadores'V..) 
consegue-se mantê-los afastados 
de, determinadas áreas* O CtR- 
CUITIM mostrado se propõe a fa¬ 
zer isso, baseado num único Inte¬ 
grado C,MOS 4011 (pode ser 
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1/4 DE 
4001 


1/5 DE 
4049 
4069 
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0 ASTÁVEL (OSCILADQR) 
COM GATES C.MOS 


- Muito utilizado nos projetos (des¬ 
de os mais simples até os mais 
complexos) devido à facilidade de 
implementação, reduzido número 
de componentes, boa estabilidade 
e confiabilidade (além da ampla 
faixa de tensões de alimentação, 
inerente à "família” C.MOS...), o 
MULTIVIBRADOR ASTÁVEL 
mostrado neste DAOINHOS usa 
apenas 2 gates inversores (de os 
gates tiverem mais de uma entra¬ 
da, basta juntá-las para transfor¬ 
mar o bloco num simples inver- 
sor, conforme ilustra o desenho) 
mais um resistor R e um capaci¬ 
to r C, na sua configuração mais 
simples e direta. 

O cálculo da frequência de oscila¬ 
ção é feito pela fórmula: 

1 

F = -——- 

1,4 X R X C 


Onae F é a frequência em Hz, 
“1,4” é uma constante ("arredon¬ 
damento” de V2), R é o valor do 
resistor (em megohms) e C o valor 
do capacito r (em microfarads). 

Num EXEMPLO práüco, supondo 
que 1M e C= IQOn (,1uF), te¬ 
remos: 


1,4 x 1 x 0,1 ou 



Ou seja: na sáida S2 teremos, en¬ 
quanto o circuito permanecer ali¬ 
mentado, um “trem de pulso" com 
a frequência de pouco mais de 7 


pulsos por segundo. 

- Notar ainda que as características 
simétricas de um FLIP-FLOP AS¬ 
TÁVEL fazem com que também na 
safda SI obtenhamos o mesmo 
"trem de pulso", com idêntica fre¬ 
quência, porém em fase inversa 
(complementar) ao presente em 
S2. 

- A alimentação poderá situar-se en¬ 
tre 3 e 18V (tipicamente entre 5 e 
15V) e o nível do sinal de safda se¬ 
rá, praficamente, o mesmo da ten¬ 
são de alimentação (sob alimenta¬ 
ção de 6 volts, os pulsos terão 6 
volts de "altura", e assim por dian¬ 
te...). 






CATÁLOGO EMARK 


Fones: (011) 2231153 e 221-4779 


IMPORTANTE; JULBO/89 - DESCONTO DE 20% 

AGOSTO/89 - NÃO TEM DESCONTO 

(PREÇOS VÁLIDO ATÉ AGGSTQ/89) 


VISITE NOSSA 
LOJA__ 


LM300 amjjtif, audio 2W. 6,4£ 

LM3QS amplif. audio HW - 5 pernas 
LM367 duplo pream, - baixo ruído 4,B6 
LM555 temporizador de precisão 

(metálico).5,80 

LM555 Idam (plástico) : - . . 2,99 

LM5 56 du pi o tempo r iz ador da pra^ 

cisão . .. 

LM 565 

LM566 3.74 

LM5G7 decodificador de tom .12,44 

LM 7 06 B,22 

LM723 reg. tantão alta precisão , 5,24 

UM733 .... -. 

LM748 ^.30 

LM2917 

LM3900 quad. amplif . . &t24 

LM3914 pot4>ar display driver (led) 2Í^57 
LM3S15 pot-bar display driver Eledl 14,96 
M51515 12 > &5 

M«232 ■ ■ 

MCI 310 fm stereo demodulador 4 / 

bobinas.. 

MC 1456 ampt. op duplo (high siew 

ratei 3,55 

MCI 460 driver da linha quádruplo . 3.46 
MCI 469 receptor da linha quádr, . . 4,86 
MC 14044 receptor trí-state nand r/s 
latch ... 

MC 14066 

MC 14070 receptor 2 input ex-or çjpte 
MC 14071 porta ar c/2 entradas, quá¬ 
druplo . 5,05 

MCI 4093 porta-nand 5 -t gata . . 5,69 

M DP 1403 

MM52&0 ■■■■■■ 

R-C 4558 amplif. opfir, + l&Vcc max 3,74 
SAF1Ü39 ■ ?í * 78 

SAS670 . ^30 

SAS67G ^'52 

SN 7 401 Idem . 2,06 

SN 7 402 4 portas nor c/2 emr. pos. 2, 06 

SN7404 6 nversores 2,06 

SN 7406 6 inversores, coletor aberto 2,06 

SN74Q6 6 mvers. (bu ff ers/d Tiver?) - 2,43 
SN74O0 4 portas and c/2 entr. pos 2,06 
SV 174 ^q 3 portas nand c/3 entradas 2,06 
SN7412 3 portas nzntl c/3 entradas 

col/ab. 2;06 

SN7420 2 portas nand c/4 entr. pos 2,06 
SN742Z Idem . 2,99 


nand c/8 entr, 


SN74L53Q porti _ T _. 

SN74LS4G 2 portas nsnd c/4 entr. pos 

com buffer , 2^62 

5N74LS42 decodificador bed -decimal 2,66 
SN74LS76 jk flip-fíop, duplo 3,46 

SN74LS85 com parador de magnitude 

de 4 bits.. 3 f 27 

SN74LS&6 4 portas or exclusive com 

2 entradas ... 3-.S5 

SN74LS90 contador de década . . . 
SN74LS93 contador de 4 bits 3,93 

SN74LS132 4 sçhimidt irigers nand 

com 2 entradas. 

SN74LS13G 4 ponas or ex c/2 entr . . 3.55 
SN74L5138 decodifieador/mux de 3 

p/ 8 linhas. 

SN74LS151 seletor/muítiplexador de 

dados .4*3& 

SN74LS1S7 4 seletores/mux de 2 p/ 

1 linha. 

SN74LS164 3 bit paraltel out serial 

shift registar.. , „ 

SN74LS165 8 bit campiemantarv se¬ 
rial shift registei .7,48 

SN74LS175 6 flip-flop tipo d c/clear 5,52 

SN74LÍ194 4 bil undirecional univ 

shift ...... S 14 

SN74LS221 2 multivibradores mono- 

astával ....... 6,17 

SN74LS244 cetal buffer/line 

iífw receivar.. , .6,17 

SN74LS245 octal bus transes iva r . . . 6,92 
SN74LS250 4 saiJmu* de dados 2 p/ 

1 Jinha c/3 est. 

SN74LS279 quad s-r latches ... 3.74 
SIM74LS293 contador binário de 4 bits 
5N74LS295 4 bit rigFu/left shift reg 

3 State out.6,36 

SN74LS3&5 hex bus drivers with 3 

State out.4,30 

SN74LS367 hex bus drivers with 3 

stata out . ..3,93 

SN74LS368 Idem .3 ( 55 

3N74LS373 octal d-type latch .... ç p 3g 

SN74 LSI75 4 bit bisíábte latches . . 4,30 

SN74L5378 6 fljp-flops tipo d com 

enable.7,7-6 

SN74LS393 2 contadores binários de 

4 bits .... .7,76 

quad 2 input positivem and 

gate . . . ..3,55 

quad 2 input positivamor 
gate ..3,55 

SN74S10 iriple 3 input positive^and 

gate.3,55 

SN74S32 quad 2 input positive or 

gate .3,55 

SN74538 quad 2 input poittive-nand 
bufter with open-collactor 

output , ... - 4,8/, 

SN74S132 quad 2 input positiva nand 

schmitt trlgger ....... 9,35 

SN74S139 dual 24o-4-Jíne decodar/ 

multiplexer. 5r61 

SN74S163 rynchronous 4-bit counter 

binary, synchr ciear , , , .j9,45 

SN74S164 . 

5N745258 quad 2-1 ine to-Mine data 

selflctor/multiptoxer 5,17 

5N74S260 dual 5-inpui positive/nor 

gaíe ..3,67 

SN 96 L SOÍ 
STK437 
TA7069 
TA7206 
TA72Ü7 
TA7210 
TA7222 
TA7229 
TA7230 
TA7614 
T0A12O 
TBA620 
T3A530 
T0A54O 
TSAS60 

T0A81O amplif. de áudio 7W/16V 
|4 ohmsí.. . 

TBA9S0 

, TBA1441 amplif, de fi uideo 900mW/ 

T5V... 

TBP24S10 . 

TCA2B0 .. 

TCA 760 . . ■ J 

TDA1010 . 

TDA10T2 . . 

1 T DA 1020 

TDA1510 amplif. áudio .; 

TDA1512 ámptif. audio.; 

TOÁ1S15AL : 

TOA1520 ..1 

TDA1524 . 

TDA20Q5 .5 

TDA2525 .I 


CIRCUITOS INTEGRADOS 


TIPOS PREQOS 

AN217 . 

AN 240 

AN 30 4 ■ 7,44 

AN7130 min/m 

BA313 'Ví 11 t 11 4,53 

BA514 . .... 11 . ...... 5,48 

BA521 

CA741 Eimpl o per freq. comp. 

ímatáMca) ...... ... 4.73 

CA741 Idem íplástlcol ... . 2J92 

CA747 duplo op.Qmp, compensado 4*71 
CA748 op. amp.. alto desempenho 

[metálico) . . ... 

CA748 Idem (plástico) . 3,13 

CA 1310 fm stereo demodulador 2,84 
CA2002 amplif. audio ...... . 7 + 50 

CA3D64 sint.finaautom.de TV. . .6,40 
CA3Q85 sintonia de som TV . . 6,38 

ÇA3060 amplif oper. 36 mW + 15V 

CA3088 . 3,16 

CA3089 fm if detetor. 

CA3140 amplif oper eito desempe¬ 
nho 63ÜmW + 36V.5,31 

CA3161 pa r, 3162-conv. p/ vol t /me¬ 
tro digital 

CA31&2 par, 3161-íOhv. p/ voltíme¬ 
tro digital.. 

CA3189. 

CD4000 

CD4ÚG1B Idem . 2,43 

CO 4006 18 bit stade shjft registe r. . 1,46 
CD4008 4 bit Fu II adder 3,55 

-C□ 4011 quad 2 input NAND Gate 2,52 
CD40 12 dual 4 inpui NAND Gate. . 2,56 
CD4013 dual D fljp-ftop 3,37 

CO4015 dual 5 bd statle shift regls- . 

ter . 4,67 

ÇD4016 quad analog svjitch/quad 

multiplexqr ..... 5*61 
CD4017 década cauntar divider - s&- 

quancer . . . 4,30 

CD4Q19 quad and Or gate . -3,18 

CD4G20 14 bit binery coumer . 

CD4022 octal counter divide' .4,67 
CD4023 tripla 3 input NAND Gate 4,87 
CD 4024 7 sta^e rippl» countEr 
CD4025 triple 3 inpüt nor g3te . - 2,43 
CD4027 dual j-k flipTlop 
CD4Ú28 bed 10 decimal dacoder . 

CD4030 quad or exclusão . 

CD4049 hex inverter buffer 
CD4051 8 channel anatog multi- 

plexer.. 

CD4063 tripla 2 channel analqg 

multiplexar ..- 4.67 

CO4066 quad anaicg Switdi . . 

CO4O60 8 input nand gate . . 2,43 

CO4069 h&x inverter £,43 

CD4071 quad 2 input ar gete . 

CD4072 dual 4 input d* gate 2 X 43 

CD4073 triple 3 Fhput and gate 
CD4076 quacf d type registar . 

CD4078 8 input nor gate 
CD4093 -quad 2 input nand sch imiti 
trigger . . ... 

CD4094 8 bh bus campatibte shift 
sotre latch ...... 

CD4096 gated (k m/t flip-llop . 4.30 

CD4116 6,54 

CD45IS dual bed up counter 5,96 

CD4541 programmabte limmer , , 

CD4558 bed to 7 segment decoder 
CO4Q106 hex mverter schmitt trigger 6,50 

CD40192 . 

CD40193 4 bit up/dn syn bin çtr . . 
FLH541 . . . . 121,55 

FZH111 . .. 

FZR2G1 .95,11 

FZY1.1 .■ 

HA1125 9,35 

HA 1196 ■ • - 9,31 

HA1319. 

KA1361 

HA1366 14,96 

H Al 397 . 

HA1398 

ÍCL7107 3 1/2 digit singlÊ chipA/D 

converter (led/drl . 

LA4430 14,96 

LA4480 . .: - ■ - 

LF3S5 ,9,72 

LM305 mgulad positivo 4,5 a 40V 

LM 300 5,92 

LM311 comparador de voltagem 6,17 

LM317 adjustabie vott. regul. 

LM318 (metálico). 

LM324 quadop.amp. 64mW +/- 

32 - 14 pinos . - ... 4 H 49 

LM339 quad comparador volte- 

pm 36V.2,43 


TDA2S7G amplif. áudio 

TDA2S77 .. . 

TDA26B1 amplif. 
TDA2611 , , . . 

TDA2791 . .. 

TDA2791 

TDA3047 

TDA38&1 . 

T0A3B10 L. . . __ 

TDA4427 

TDA4450 

TDA4803 amplif . audio 
TDA7000 
TTL084 
TJL111 
TLOei 
TL082 
UA748 
UA758 
UAA170 
UAA1SQ 
ULN2001 


. 5,31 

opto couplar. 

. . 2,&8 

. 4,11 

mitálico .......... B,49 

.2a 07 

bargraph led dispiay driver 
bargrgph led display driver, 16,B9 
con). de drivers/trans. d&r- 

lington 350mA/1uS .. 

conj de drivers/trans. dar- 
lington 3B0mA/lift, ... 3,93 
ULN2004 cünj, de drivers/1rans, dar- 
lington 350mA/1us. . . . 

iuiniàm hm êêè 

U PC 1023 
UPC1025 
UPC1181 
UPC1310 
UPC1384 
UPD416 


ULN200Z 


n-moi-l6k x 1 dyn ram 
120n$ 

central Processing unit . . 
fonte regulada regulador 

positivo 5V. 

Idem - 8V. 

idem - 12V. 

pos regulador + 18V ■ IA 
ci p/fonte regulada , . 
regulador de tensão neg&ti 

va 8V-1A. 

regulador de tensão negati 
vá ISVh.SA ....... 

regulador de tensão negotl 
vô-iav/IA. 


SN74SCK» 


VISITE 

NOSSA 

LOJA 


NOSSA 

LOJA 


CIRCUITOS INTEGRADOS 
MUSICAIS 

cl musicei c/duas músicas 27,66 
ci musical c/uma música 
ci musical c/uma músies-oh 

suiena.. 22,44 

ci musical c/uma música 
foreü».. . . 23,44 


SN7430 porta nand c/8 entr. pos . 2,09 
SN7432 4 partas or c/2 entr pos . 2,24 
SN7442 decodif bed - decimal . 2,43 
$N7453 expandabie 4 wide and or 

invert gatçs .- ■ ■ 2,24 

^J7474 2 flíp-flop tipo d c/preset 3,03 

SN7475 4 bit bist^Fe latches 

SN 7476 .‘ 3,74 

SN7480 gated full adder. 5,61 

SN 7 490 . . . 7,29 

SN7496 5 bits shift registe? . 3,55 

SN39764 10,29 

SN 29770 
SN 29771 
SN 29772 

SN741Q9 dual Jk pos. edge trigg. gjlip 

flop w/cle^r. 3 pTB 

SN7 4121 mu lt iv ibr ador monoestáve I. 
SN74123 muftivibrádor monoestâveí 

regatilhâveí .5,61 

SN74128 driver p/linha de 50 ohms 
SN74132 4 schnmidt trigers nand c/2 

entradas . . 4,86 

SN?4136 d portas or ex c/2 entradas 4,S9 

SN74147 10 tine to 4 (ine priority 

encoder.6,54 

SN74151 selátor f multiplexador de 

dados .3,55 

SN74153 2 seleto res/mux- de 4 p/1 

linha. ..... 

SN74173 4 bit d-type registar with 3 

State out 7,S5 

SN74176 6 fITp-flpp tipo d c/cfe&r 4,86 

SN? 4176 3&mHz presettâble decade 

counter tetch . . 5,36 

SN 74 279 quad Srr latches .6,17 

SN742B3 4 bit binary fuil ádder 5,61 

SN74366 hex bus driver.4,66 

SN74393 dual 4 bit blnery counter. €.36 

SN74115 4,86 


KSS313T 


TIR (STORES (SCRs E TRlACs) 


T IC106A SCR 100V x 5A 

TIC1069 . 

TIC1O0D SCR 400V x 5A 
SCR 600V x 5A . 
TIC116R SCR 2QÜV x BA 
TIC116E SCRSOOVxSA 
SCR 100V jM 2A . 
TIC126B $CR2GOVx12A 
TIC126C SCR 3D0V x 12A 
TFC126D SCR 400V x 12A 
TIC216A Triac 100V x 6A 
TFC126C Triác200Vx6A 
TIC216D Triac 400V x 6A 
TIC222A 

Triec200Vx8A 
TIQ226D Triac 4O0V x 8A 
TIC 226M T riac 600V x 8A 
TIC236A Triac tOOVx 12A 
Triac 300V x 12A 
T1C236D Trlac 4D0V x 12A 
Triac 20ÜV x 16A 
Triac 400V x 16A 


if emplifier and detector 
dsmoduledor áa drom . 
matriz rob-pré-ampht. . 
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IMPORTANTE: JULHQ/S 9 - DESCONTO DE 20 % 


EMARK A loja DOS 


AGOSTO/89 - NAO TEM DESCONTO 





componentes eletrônicos 


(PREÇOS VÁLIDO ATÉ AGQSTÜ/B9) 


TRANSISTORES 


OPTO ELETRÓNICA 


TIP48_2,62 

T1P50-3,1B 

T1P54_7,29 

TIP12Ü__ 5,05 
T1P125__ 5,05 

T IP 126, 5.0S 

TIPI 27_5,42 

TIPU2_3,04 

T IP2955— 6,92 
TiPmB^IÜ *05 

2N2218- 3,55 
ZN 2222 _ 2,99 

2N2645_ 6.36 

2N292ü_ 47,43 
2N3055— s 57 

2N3771_tO,66 

2N3772_ 

2 N 3904_ £j,75 

2 N 3905— 1,50 
2N£QG4_ 3,55 
2N548&_ 1,31 
2NS943_ 5,61 
2N6Q73_ 
2A213__ 3,98 

2 A 243 5.24 

2A264_5,24 

2SA940_10,66 

2SA1Q93- 6,76 
2S A1094 ,11,54. 
2SA1095. 
2S8Ê42^_ 1,60 
2SB778^ 7,29 
2 SC 680— 1,56 
2SC710_ 1,31 
2SC93ü_ T.68 
2SCU72_ 
2SCT413- 
2SC1S74_ 1,68 
25C194Z, 
2SC256S- 

2SD200_ 6,54 

2SD40Í — 

2 SD8 70 ^T0,47 
2SO908__ 10,29 


AD149 _ 
AC188^_ 
AD16Z_ 
6108 _ 
6204 _ 

BC107_ 

BC 1GB— 
BC1G9— 

BC 140_ 

BC141_ 

BC177_ 

BC170__ 

BC179_ 

BC204 _ 

BC307_ 

BC3GS_ 

BC327 __. 

BC32B—„ 

BC337_ 

BC33S_ 

BC330_ 

BC546_ 

BCS47_ 

BC546 — 

&C549_ 

SC556^ 

BC557__ 

0C558_ 

BC559__ 

SC639_. 

BC640_ 

SD135_ 

BD136_ 

3D137,_ 

BD138_ 

BOI 33_ 

90140_ 

BD237— 

BD238_ 

90262_ 

BD263_ 

BD329._ 

BD330_ 

80435 — 
8D 436—, 
8D437_ 
S0438— 
BD440— 
BDX33- 

BF177_í 

BF178^Í 
BFiaô_ 
BF1B2 — 
BF184- 
BF186— 


TIPOS PR 

LED vemwlho - redondo - 5 mm „ . , 
L£D vermelho - redondo - 3mm 
LED vermelho - retangular ou amare- 

'□ ou verde. 

LED amareio ■ redondo - Bmm. 

LED amarelo - redondo - 3nim. 

LED verde - redondo ■ Srrini. 

LEO venJe - redondo - 3mm , , 
*LEQ bfcolDr (3 terminaisS verde + ver¬ 
melha , . , ... . 

*LED ín*ca-C"SC$ - vermelho - 5 mm - 
3.75 a 7V sò vermelho ... . . . . 

DÍSPLAY 

MC □ 5 SOB ■ díEplay 7 seg c.stodo co^ 

mum ÍMCOSOO/Ü198K I 

PD567 dispfay 7 seg. ânodo comum 

ID196A/D198AI. 

*MA102Z ■ módulo p/relógío digital 

mulll/funções . .. 

PDÍ51A - ânodo comum , , 

PD50Q ■ cátodo comum.. 

D35D - cátodo comum . T , .... 

CCD5QQ - cátodo £omum . . . 

PD3S1K - cátodo comum . r . 

*BARRA DE LED ç com S leds sd ver¬ 
melho - Iretangutarl . 

* “ novidades. 


BF265_0,75 

BF41G_— 1,12 

BF422_ 1,12 

BF423— 1,12 

BF4&G-0,65 

BF494_ 

BF495- Q t JS 

BF496- 0,56 

BSR6Q_l f |2 

B$R6l^~ 2,0*6 

9062_10.29 

B063_^ 

BÜ208 _ 

BU406- 

0U4D7— 

BUW84._ 

BUY69-— 
BUY71— 
MJE340— 

MJE350_2,06 

MJE8Q0_. 2,62 

MJ E 2955— 7.11 
MJE3055- 4.06 
MPF102— 

MPU131_ 

PC 108._0,94 

P01002_0.75 

PE 107_0.04 

PN29C7_1,60 

RCA2002. 

RED512_6,73 

RED513_7.29 

T1P29_1,29 

TI P 29 8_1,33 

TIP30_1,33 

TÊP30C_1,46 

T1P31_2,24 

tlR3ia^ 3,18 

TÍP31C_2,81 

TIP32A_3.37 

T IP 328— 3,55 
T!F32C^* 2,24 
TIP34A„ 

TIP41_3.46 

TIP41B_2,97 

TIP41C— 6.74 

TIP42_2,99 

TIP42A— 3,18 
TÍP42B—4,49 
TIP42C—4,S6 


JUZINA PARA BICICLETA 
som de sirene) 


Buzina cçm 3 tons diferente* com iom 
de sirene, carcaça de pldst^co. 


CAPACITORES DE PO LI ESTER 


TRIM-POTS 


(valores em nF) 

In; 1n2; InS; 1 nS; 2n2; 2n7; 3n3; 
3n9; 4n7; 5n6; 6n0: 8n2; IQn; 
12n; 15n; IBn; 22n; 27n; 33n; 
39n; 47n; 56n; BBn 

cada - - - . 

lOQn .. . . 

120n . 

150n .Mo. 

I80n 

220n 

270n .. , . 

33Dn .. . . . . 

290n . . . . .. 

470n .... . 

5S0n . 

1 microF ... . „ . 

2 t 2 microF... 

3.3 microF,. 


ívt) - Verticaf 

10OR ■ vt; 33QR ■ vt; T K - vt; 2K2 - vt 
3K3 - vt: 4K7 vt; 10K - vt; J5K - vt 
22K vt; 33K ■ vt; 47K ■ vt; 100K - vt 
15QK - vt; 470K vt; 1M vt; 1M5 - vt, 
2M2 - vt, 3M3 - vt; 4M7 ■ vt 
(hz) - Horizontal 

220R - hz; 470R - hz; 1QK - hz- 
47K hz; 1D0K hz; 220K - hz 
470K - hz; 1M hz;2M2 • hz 


CAPACITORES DISCO 
CERÂMICOS 


[VALORES EMpF) 

15pF 3,3pF; 4.7pF, S.BpF; 10pF; 
22pF; 33pF; 47pF; 47pF; 50pF- 
82pF; IDOpF; TBOpP coda. 


220pF 

330pF 

47D P F 

IKdF 

I.SKpF 

2.7<pF 

4,?KpF 

10KpF 

22KpF 

lOOKpF 


Canivete 

p/EEeiricista 

70 632-30 lOCmm 


CAPACITORES ELETROLITICOS 


(5) Tipo Fenda 
Haste Isolac 

(6) p/Elelrôníca 

31 . 016-06 1/8 

31016-06 m 


Haste Isolada 
p/Eletrónica 

31 .D 1 B -00 178 " xr O 


MULTIMETHO - ICEL IK -35 . 

SENSI0IDD4DE: 20K/3K QHM (VDC7YAC) 

.' V9LT DC: 0,2577.S/1G7507250/ 10ÜOV 

V0LT «; 10/50/250/ 1000V 

i CORRENTE DC; SOu/Sm/SOm/SOOm/tOA 

: RESISTÊNCIA: Ò-lOM OHM (Rl/slO/xllí) 

[ DECIBÉIS 04B atô + 620B 

TESTE DE BATERIA: 1.S/9V 

TESTE DE CONTINUIDADE COM RESPOSTA SONORA 
\ DIMENSÕES: iSOíl^jí l40mm 

" PESO. 330 gramas 

PBECISAO: ± 3% de F E. m DC 

(123* ±S'C> ±4% do FE *m AC 

± 314 da C.A. «m HESISTÈNCrA 


MULTIMFTRO - ICEL IK- 160 A 

SEMSI BIÜDADE; OHM fVDC/VAC) 

mr dc ?.5/io/W50onooov. 

VOLT AC: 10/50/ 5Ü0V 

CDRAENTE DC 5QDy/lOm/ÍSQmA 

HES1STÊNCIA: Ü-0.5M OHM fxIO/xlK] 

ÍSCiflEIS- -iooBa«^stoa 

OIMENSOES 

PESO. 150 gramas 

PBECISÀO: ± 3% Úo F E em OC 

(É 23* ± 5*0} ±4KOo F.E. sm AC 

± 3*4 00 CA em HESIST 


RESISTORES 


Temos ps varores comerciais, nas 
wattagens abôt-xo menci-qnadas (nfo 
esquaça de, na sua encomenda ou pe¬ 
dido. mencionar tanto o VALOR (em 
Ohmsf manto a di&slpação (em WATTs) 

— Preços por unidade. 

1 78 watt . • ■ ■ 0 & 

06 watts.... .qj; 

1 0 watts.. . . „ i J i; 


m ' v 

•y; 

f M 

'j&t 1 

1 ? ■ 

■ - 1 

LI 

S‘ í 


(valores em 

micro Farads - tensões am 

yolts) 

1 x 100 

. -0,75 

47x75 
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3.3 x 63 
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1,12 
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1,2£ 
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- -0,75 

470x 16 

. 1,40 

10x63 

- 0,94 

270 x 25 

10 x 250 . 


1000 x 25 . 

-2,99 

22 x 16 

0.65 

2200 x 16 

. .3.74 

22 x 25 

0.76 

2200 x 25 , 

4,67 

33 x 16 

0.75 

1000 x 16 . 

.2,76 

33 x 40 

1.22 
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H07-PJ . . 1,50 

noa) . 2,81 

(109) . . .3,74 


LABORATÓRIO ELETRÓNICO 
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m 30. ■ - - - * -■ 4 
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Informática Eletrônica Digitai dn 
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PARA LEDS 5mm 
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[401) 1,22 T* mM ' 
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40 pinot . . 4,11 


Divertido - Didático - Criativa 
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instruções um pouco de teoria 4 * - - 
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Massageador 


Eletrônico 


VALIOSO AUXILIAR ELETRÓNICO NO TRATAMENTO FISIOTERAPICO DE DORES CAU¬ 
SADAS POR CONTUSOES OU CANSAÇO MUSCULAR! MODERNO, SEGURO, EFICIENTE 
(SEM PARTES MÓVEIS, JÁ QUE A EXCITAÇÃO MUSCULAR SE DÁ POR PROCESSO TO¬ 
TALMENTE ELÉTRICO, SEM QUE NENHUM PONTO DO MASSAGEADOR VIBRE FISICA¬ 
MENTE. . .}, DOTADO DE TODOS OS CONTROLES NECESSÁRIOS (INTENSIDADE, RIT¬ 
MO E FREQUÊNCIA - ESTA EM DUAS FAIXAS)A UMA ATUAÇÃO CONFORTÁVEL E 
BEM DIMENSIONADA! IMPORTANTE "FERRAMENTA" NAS MÃOS DE PESSOA QUALI¬ 
FICADA (FISIOTERAPEUTA)! 




Muitos dos leitores já devem ter vis¬ 
to (ou até mesmo já devem ter sido 
submetidos a sessões de eletro-fisiote¬ 
rapia. . .) equipamento semelhante * 
tanto sendo utilizado por pessoa quali¬ 
ficada, quanto vendido em lojas, ao al¬ 
cance mesmo de leigos: excitadores 
musculares elétricos ou eletrônicos já 
comprovaram cientificamente sua uti¬ 
lidade e validade no tratamento de do¬ 
res musculares localizadas, causadas 
por torções, contusões ou simples can¬ 
saço (não dores provenientes de infec¬ 
ções — atenção. ..). Tais equipamentos 
são relatívamente caros, muitas vezes 
importados e — frequentemente — de 
difícil manuseio e utilização. 

A idéia central do projeto do MAS¬ 
SAGEADOR ELETRÔNICO (simplifi¬ 
cando o nome, daqui para frente, para 
MASSEL. * .) é justamente trazer ao 
alcance de todos um dispositivo desse 
gênero, desenvolvido para plena segu¬ 
rança na utilização (ATENÇÃO: ver 


ADVERTÊNCIA, ao final .. .), facili¬ 
dade hos ajustes e aplicações, simpli¬ 
cidade na própria montagem do apare¬ 
lho, baixo custo finai e principalmente 
a possibilidade do manuseio direto 
mesmo por leigos (desde que previa- 
mente orientados por pessoa qualifica¬ 
da), sem grandes problemas ou “segre¬ 
dos” 

O MASSEL é baseado apenas em 
componentes comuns e de obtenção 
fácil, sendo que o módulo eletrônico 
também pode sei adquirido pelo Cor¬ 
reio, na forma de KIT completo (ver 
instruções em outra parte da presente 
A.P,£.) o que muito facilita a vida dos 
leitores e hobbystas que não têm aces¬ 
so direto aos fornecedores de peças e 
componentes. 

Dentro da sua função básica, o 
MASSEL apresenta, com certeza, múl¬ 
tiplas aplicações e o leitor tanto pode¬ 
rá construído para uso próprio, quan¬ 
to montá-lo para venda a profissionais 


da área de fisioterapia, institutos, ca¬ 
sas de massagens (aquelas onde real- 
mente se faz massagens. com o 
que, certamente, obterá um lucro se¬ 
guro e honesto nada desprezível na 
atual circunstância de aperto econó¬ 
mico em que todos vivemos. 

Mesmo a construção dos eletrodos 
de aplicação (que, nos aparelhos pro¬ 
fissionais, são específicos e muito bem 
desenhados para suas funções. . .) não 
é difícil, podendo ser facilmente im¬ 
provisada com materiais de fácil obten¬ 
ção (serão dados detalhes e sugestões). 
Entretanto, para uso em Institutos ou 
por fisioterapeutas profissionais, nada 
impede que estes usem, com o MAS¬ 
SEL, os próprios eletrodos que já pos¬ 
suem, em adaptações fáceis e diretas. 


CARACTERÍSTICAS 


Massageador” Eletrônico por ele 





34 


MONTAGEM 23 - MAS3AGEADOR ELETRÔNICO 



tro-estimulação muscular através de 
pulsos de tensão elevada e baixa 
corrente, aplicados através da pele 
do “paciente” via eletrodos apro¬ 
priados. 

— Apresenta controle eficaz de IN¬ 
TENSIDADE de modo a adequar o 
“conforto” da aplicação à sensibili¬ 
dade do “paciente” e ás necessida¬ 
des do tratamento* Em qualquer ca¬ 
so, a energia fornecida pelo sistema 
é suficientemente baixa para situar- 
se em ponto seguro para a integrida¬ 
de do “paciente”. 

“ Circuito alimentado a pilhas (6 
volts), o que, além de garantir os 
níveis mínimos de segurança pre¬ 
tendidos, torna o aparelho total¬ 
mente portátil, podendo ser facil¬ 
mente levado ou utilizado em qual¬ 
quer lugar (onde for mais confortá¬ 
vel e prático para o “paciente” pu 
fisioterapeuta). 

— Apresenta controle de FREQUÊN¬ 
CIA para os pulsos gerados, conti¬ 
nuo (através de potenciômetro) e 
chave ado (para atuação em duas 
faixas distintas de freqüéncia) que 
permite a adequação à função, tra¬ 
tamento, extensão da massa muscu¬ 
lar atingida, etc., a critério do con¬ 
forto do “paciente” e das necessi¬ 
dades técnicas detectadas pelo fisio¬ 
terapeuta, 

— Apresenta ainda um controle de 
RITMO (por potenciômetro), que 
permite a aplicação de pulsos re¬ 
gularmente espaçados (em ampla 
faixa de tempos. , .), característi¬ 
ca esta bastante utilizada na fisio¬ 
terapia de paraplégicos ou de pes¬ 


soas que sofreram lesões oriundas 
de derrames cerebrais, etc. 

— Baixo consumo de energia (poucas 
dezenas de milianipéries), propor¬ 
cionando grande durabilidade das 
pilhas. Pode também ser alimentado 
por fonte (adaptador) de 6V x 
500mA. IMPORTANTE: No caso 
de alimentação por fonte (tipo 
“eliminador de pilhas”) esta deverá 
ser de muito boa qualidade e prin¬ 
cipalmente, apresentar perfeita iso- 
lação em relação à rede C.A., obri¬ 
gatoriamente baseada em transfor¬ 
mador abaixador de tensão. 

O CIRCUITO 

Na fig. 1 o leitor tem o “esquema” 
do MASSEL, cujo coração é formado 
por um simples circuito inversor estru¬ 
turado sobre os dois transístores com¬ 
plementares que oscilam em frequên¬ 
cia determinada pelos capacitores aco¬ 
plados à chave de FAIXA e pelo po¬ 
tenciômetro de 1G0K linear. Â cor¬ 
rente pulsátil fornecida por esse osci- 
lador é aplicada ao secundário de um 
transformador de força comum, em 
cujo primário recolhemos a alta tensão 
para os eletrodos (através de uma sim¬ 
ples rede limitadora e reguladora for¬ 
mada pelos resistor de 10K e poten- 
ciõmetro de 22QK). 

Para proporcionar também o deseja¬ 
do controle de RÍTMO, o circuito in¬ 
clui um conhecido Integrado da famí¬ 
lia digital C.M05 (um 4093) que tem 
um dos seus gates utilizado como osci- 
lador de muito baixa frequência (esta 
determinada pelo eapacitor eletrolíti- 


co de 10 fi , resistor de 22K e poten¬ 
ciômetro de 1M — através do qual se 
pode controlar o RITMO. . ,). 0$ de* 
mais gates do 4093 são utilizados para 
excitar um LED piloto (que, quando 
utilizada, a seção de RÍTMO, também 
indica visual mente a. freqüéncia dos 
“trens” de pulsos) e interfacear o os- 
cilador de muito baixa freqüéncia com 
o inversor transistorizado. 

A alimentação, conforme já men¬ 
cionado, é de 6 volts (podendo ser su¬ 
prida convenientemente por 4 pilhas 
pequenas ou-médias, comuns. , .), sob 
corrente relativamente baixa. Apenas 
por motivos de “folga”, no caso de ali¬ 
mentação por fonte, recomenda-se a 
capacidade de 500mA, já que os “pi¬ 
cos” de consumo dificilmente ultrapas¬ 
sarão cerca de 1/10 desse valor,,, 

OS COMPONENTES 

Toda as peças do MASSEL são de 
uso corrente, não havendo “figurinhas 
difíceis” entre elas (como sempre 
ocorre nas montagens exclusivas de 
À.P.E., as únicas que seguramente to¬ 
dos podem realizar, sem frustra¬ 
ções. . .), Nos raros casos de dificulda¬ 
de absoluta, o leitor ainda pode recor¬ 
rer ao prático sistema de KITs, pelo 
Correio, com todas as garantias e sem 
nenhum problema... 

Conforme é nossa “mania”, avisa¬ 
mos que alguns dos componentes apre¬ 
sentam posição certa para ligação ao 
circuito (Integrado, transistores, LED 
e capacitores eletrolíticos) devendo ser 
feita uma consulta ao TABELAO 
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AP.E. na busca na identificação de 
seus terminais, antes de se iniciar a 
montagem. Um outro importante com¬ 
ponente também tem posição certa pa¬ 
ra ligação: o transformador.,, Neste, o 
lado que apresenta 3 fios de cores dife¬ 
rentes entre sí é o primário (0-110- 
220) e o lado que apresenta os dois 
fios extremos de cores idênticas, com 
o fio central em cor diferente, é o se¬ 
cundário (6-0-6). Quanto às demais pe¬ 
ças, basta conhecer seus valores (tam¬ 
bém decodificáveis através das instru¬ 
ções contidas no TABELÀO. *.). 


A MONTAGEM 

A placa especifica de Circuito Im¬ 
presso para a montagem do MASSEL 
é vista (pelo seu lado cobreado) na fig. 
2, enquanto que a fig, 3 já dá todos os 
detalhes de colocação dos componen¬ 
tes (agora pelo lado não cobreado...). 
Pedimos, como sempre, o máximo de 
atenção ao posicionamento dos com¬ 
ponentes polarizados (já menciona¬ 
dos), Aos iniciantes recomendamos 
que leiam as INSTRUÇÕES GERAIS 
PARA MONTAGENS (em outra parte 
da presente A.RE.) antes de começar 


as soldagens. 

A fig. 3 traz também a completa 
codificação das ilhas periféricas, de cu¬ 
ja observação atenta depende a correta 
ligação dos componentes externos à 
placa, conforme diagrama mostrado na 
fig. 4. Neste desenho a placa é ainda 
vista pelo lado não cobreado. Notar 
que iodas as conexões periféricas de- o 
vem ser feitas com fios de comprimen¬ 
to suficiente para a instalação no Con¬ 
tainer escolhido. Atenção à polarida¬ 
de da alimentação (vermelho para o 
positivo e preto para o negativo. . .), 
ligações dos potenciômeíros (todos vis¬ 
tos pela traseira), chaves e LED, 

Os fios que saem dos pontos S-S 
correspondem à ligação dos eletrodos 
de aplicação que, embora na fig. 4 es¬ 
tejam diretamente conectados, tam¬ 
bém podem ser ligados ao circuito 
através de conectores “banana” con¬ 
veniente mente instalados na caixa do 
MASSEL (ver LISTA DE PEÇAS). 

OS ELETRODOS 

Não será difícil ao leitor habilidoso 
improvisar eletrodos de uso prático. 
Para aplicações nos membros (braços 
ou pernas) do “paciente”, a fig, 5 da 
algumas sugestões simples: os eletro¬ 
dos, em sí, poderão ser feitos com fil¬ 
tros de pia (adquiríveis em qualquer 
loja de ferragens), metálicos (normal¬ 
mente são simples rodelas de alumí¬ 
nio cheias de fu ri nh os.. .), aos quais as 
extremidades dos fios que conduzem 
ao MASSEL podem ser ligadas (com 
parafusos curtos, por exemplo). Para 
fácil e perfeita aplicação e fixação ao 
“paciente”, podem ser fixadas “pul¬ 
seiras” de borracha flexível ou mesmo 
“cintas” de tecido grosso dotadas de 
um simples e eficiente sistema de fe¬ 
cho com “Velcro”. 

Dependendo das necessidades do 
tratamento e das conveniências do 
“paciente” e do fisioterapeuta, tam¬ 
bém poderão ser utilizados eletrodos 
especiais, acoplando-se manoplas plás¬ 
ticas isolantes a discos metálicos, que 
serão seguros e pressionados manual- 
mente contra a massa muscular (para 
amplicações na região toráxica, por 
exemplo, esse é o método mais práti¬ 
co, *.). 

Conforme já foi sugerido, o fisiote¬ 
rapeuta ou Instituto poderão, perfeita¬ 
mente, utilizar os eletrodos disponíveis 
que já possuem, simplesmente adap¬ 
tando pinos “banana” aos seus fios 
condutores, para ligação ao MASSEL. 

A CAIXA / OS CONTROLES 

Para uma utilização prática e sem 
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problemas, sugerímos o “encaixamen- 
to v do MASSEL segundo o íay-out 
mostrado na fig. 5, com marcações cla- 
tü$ e adequadas nos potenciômetros, 
chave e LED. Notar que a chave “hga- 
desliga” geral do MASSEL está meca¬ 
nicamente acoplada ao potenciõmetro 
que controla a INTENSIDADE (es¬ 
querda do painel, na fig. 6), de modo 
que, ao girar-se o respectivo knob da 
sua posição de repouso, para a direita 
(sentido horário), micialmente ouvir- 
se-á o “clique* de ligação (O LED 
acenderá firmemente, indicando a con¬ 
dição de “ligado” do MASSEL). A in¬ 
tensidade dos pulsos gerados será mí¬ 
nima ou nula, com esse potenciôme- 
tro todo para a esquerda (anti-horário), 
aumentando progressivamente com o 
giro para a direita. 

0 potenciõmetro de FREQUÊN¬ 
CIA (central, na fig. 6) não tem chave, 
proporcionando o ajuste continuo da 
frequência dos pulsos (baixa no senti¬ 
do anti-horário e alta no sentido ho¬ 
rário). A chavinha H-H proporciona 
duas gamas de freqüência sendo que 
na posição Fia gama é baixa e na po¬ 
sição F2 alta. 

Na direita do painel (fig. 6) fica o 
potenciõmetro de RÍTMO» dotado 
também de chave. Na sua posição de 


32QK 

ktTRAS.Í 


MASSEL 


LADO DOS COMPONENTES 


FREQUÊNCIA - 


THASEJftA 


repouso (todo para a esquerda, com a 
chave acoplada desligada) a seção de 
ritmo do MASSEL não opera (sendo 
toda a operação apenas controlada 
nos outros dois potencíômetros. . .). 


Girando-se seu knob para a direita 
(horário), assim que se ouve o “cli¬ 
que” da chave, o ritmo entra em fun¬ 
cionamento, inicialmente bem lento 
(o LED piloto agora pisca, indicando 
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o ritmo. . .) e progressivamente mais 
rápido, à medida que se gira o knob 
para a direita. 

Os “jaques” (conectores “fêmea”) 
“banana” devem ficar na lateral ou na 
traseira da caixa, paia que os fios que 
conduzem aos eletrodos não atrapa¬ 
lhem a livre utilização dos controles 
frontais do MASSEL, 


A UTILIZAÇÃO 
ADVERTÊNCIA 

Para um simples teste o leitor (mes¬ 
mo leigo no assunto) poderá simples¬ 
mente acoplar os eletrodos ao antebra¬ 
ço, utilizando uma das idéias da flg. 5, 
e distanciando os aplicadores de 10 ou 
15 cm. Mantenha, inicialmente, o RIT¬ 
MO desligado, a chave de freqüência 
na posição F1 e o potenciômetro de 
FREQÜENCIA todo para a esquerda. 


Ligue o MASSEL (no potenciômetro 
de INTENSIDADE) e vã avançando 
aos poucos o ajuste, até “sentir” os 
pulsos elétricos atravessando os museu-' 
los do braço e causando contrações e 
sensações bastante nítidas. Uma vez 
obtida uma condição “confortável” do 
ajuste de INTENSIDADE, atue sobre 
o potenciômetro e chave de FRE¬ 
QUÊNCIA, ao longo de toda a gama 
ajusíável, que permitirá obter desde 
fortes pulsos e contrações definidas, 
até uma agradável sensação de “formi¬ 
gamento”. 

Finalmente, experimente a atuação 
do RlTMO, ligando p respectivo po- 
tendõmetro e ajustando-o (eventual¬ 
mente em conjunto com novos ajustes 
nos outros controles.. ,) até obter uma 
espécie de funcionamento intervalado 
do pulsa dor principal. . . Você notará 
que, nessa condição (já que os múscu¬ 
los podem “descansar” durante os in¬ 
tervalos automáticos. ..) é possível au¬ 
mentar a INTENSIDADE sem causar 
desconforto... 

Os fisioterapeutas e profissionais 
qualificados da área, já acostumados 
com o uso de aparelhos semelhantes, 
rapidamente conseguirão obter do 
MASSEL toda sua ampla gama de pos¬ 
sibilidades e atuações. Acreditamos 
(pelos testes realizados sob supervisão 
de pessoa qualificada. . *) que o MAS¬ 
SEL surpreenderá pela qualidade, equi¬ 
valente a muitos os equipamentos pro¬ 
fissionais existentes no mercado. 

ADVERTÊNCIA: Não vamos dar aqui 
“receitas” ou preceitos para a utiliza¬ 
ção eletro-fisioterápica do MASSEL, 
mesmo porque não somos qualificados 
nessa área. Notar que, embora desen¬ 
volvido paia plena segurança do usuá¬ 
rio, recomenda-se enfaticamente que 
a utilização do MASSEL seja apenas 
feita por pessoa*qualificada (no míni¬ 
mo sob orientação direta de tal profis¬ 
sional. . .). Qualquer “experiência” 
com o aparelho deverá ser feita com 
extremo cuidado e por conta e risco 
de cada um, a quem caberá a responsa¬ 
bilidade pelo bom (ou mau.. *) uso do 
dispositivo, O MASSEL não é um brin¬ 
quedo, devendo, em qualquer caso, ser 
usado conscientemente, para fins tera¬ 
pêuticos e com o respeito que sempre 
se deve ter para com o corpo e a vida. 
Convenientemente aplicado, contudo, 
o MASSEL constituirá excelente auxi¬ 
liar em tratamentos diversos sobre le¬ 
sões musculares ou nervosas, a um cus¬ 
to bastante accessível. Cumprida tal 
função, dar-nos-emos por satisfeitos 
em ter auxiliado de alguma forma aos 
leitores “pacientes” ou profissionais, 
que estiverem necessitando de um 
aparelho desse tipo.., 
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LISTA DE PEÇAS 

— Um Circuito Integrado CMOS 
4093B 

— Um transístor BC548 ou equiva¬ 
lente 

— Üm transístor BC558 ou equiva¬ 
lente 

— Um LED vermelho, redondo, 5 
mm 

— Um resistor de 1K x 1/4 watt 

— Um resistor de 10 K x pj í/4 
watt 

— Um resistor de 15K x 1/4 watt 

— Um resistor de 22K x 1/4 watt 

— Um resistor de 1M x 1/4 watt 

— Um potenciômetro de 1Ü0K — 
Linear 

— Um potenciômetro de 220K — 
,Com chave 

— Um potenciômetro de 1M — 
Com Chave 

— Um capacitor (poliéster) de 47n 

— Um capacitor (poliéster) de 
lOQn 

— Um capacitor (poliéster) de 
470n 

— Um capacitor eletrolítico de 
IÜjlíF x lóV 

— Um capacitor eletrolítico de 
IOQmF x 16V 

— Um transformador de força com 
primário para 0*110-220 e secun¬ 


dário para 6-0-6 volts x 250mA 

— Uma chave H-H mini 

— Dois conjuntos “macho/fêmea" 
de conectores ‘‘banana” (para a 
ligação dos fios dos eletrodos de 
aplicação) 

— Uma placa de Circuito Impresso 
específica paia a montagem (9,5 
x 7,6 cm.) 

— Fio e solda para a ligações 

OPCIONAIS/D I VERSOS 

— Suporte para 4 pilhas pequenas 
ou 4 médias (NOTAS; o uso de 
pilhas médias aumentara o inter* 
valo entre as trocas de pilhas, 
porém aumentará também o ta¬ 
manho e o peso do conjunto; se 
for usada fonte, esta deverá ser 
para 6 volts x SOOrnA, com boa 
isolaçfü entre sua saída e a rede 
CA.) 

— Knobs para os potenciòmetros 

— Caixa para abrigar o circuito. Su¬ 
gerimos o mod. PB 118 da Pato- 
la, medindo 14,8 x 9,8 x 6,5 cm. 
Notar que este Container (no ca¬ 
so de alimentação por pilhas) 
apenas permitirá a instalação do 
suporte para 4 pilhas pequenas. 

— Ma te ri al para confecção dos ele¬ 
trodos de aplicação 



ATENÇAO! 

Profissionais, Hobbystas 
e Estudantes 


agora ficou mais 

FÁCIL.COMPRAR! 

Caixas Amplificadas 
Acessórios para Vídeo-Games 
Cápsulas e agulhas 
Instrumentos de Medição 
Elimírtadores de pilhas 
Conversores AC DC 
Fitas Virgens para Video e Som 
Kits diversos, etc.,. 


DIVULGUE 
APE ENTRE 
SEUS 
AMIGOS, 
ASSIM VOCÉ 
ESTA RA 
FAZENDO ELA 
CRESCER E 
FICAR CADA 
VEZ MELHOR’ 


* Amplificadores 
■ Microfones 

4 Míxers 

* Rádios 

' Gravadores 

* Rádio Gravadores 

* Raks 

- Toca Discos 
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• REVENDEDOR DE 
KITS ÊMARK 


entrõ Eletromco Lttíâ, 


Rua Bariío de puprai, 310 Sto. Amam 
São Paulo íiã 3GQm do Lga. Í3 de Maio) 
CEP 04743 Tal. 246 1162 
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rELETRÔNICAX 



v X w SE VOCE QUER' 
VAPRENDER ELETRÔNICA' 
> NAS HORAS VAGAS E 
CANSOU DE PROCURAR, 
ESCREVA PARA A 


flRGDS; 


IPdTEL 


É SIMPLESMENTE A MELHOR ESCOLA 
DE ENSINOÀ DISTÂNCIA DO PAÍS 



EIS OS CURSOS: 
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ELETRÔNICA INDUSTRIAL 


Z 

ELETRÓNICA DIGITAL 

x \_-X 
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/ 


MICROPROCESSADORES E 
MINICOMPUTADORES 
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PROJETO DE CIRCUITOS 
ELETRÔNICOS 


T 
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PRÁTICAS DIGITAIS 



TV A CORES 
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MONTAGEM 


) GENTILEZA 1 
> DAS 

esco Las 

INTERNACIONAIS 


Eletrônico 


te, constituirá o "tiro” de luz. 0 
ALVO, centrado num LDR (Resis- 
tor Dependente da Luz), se for 
1 ‘acertado”, sente o pulso lumino¬ 
so, amplifica (com 2 transístores) 
o sinai elétrico por ele gerado e in- 
dica, através do acendimento de um 
LED, tal aceito. Tudo muito sim¬ 
ples, direto e fácil (de construir, uti¬ 
lizar e ajustar). 

FIGURA 2 — Circuito Impresso (la¬ 
do cobreado). Confira a sua placa/ 
BRINDE, efetue a furação (com 
uma “Mini-Drül" ou com um perfu¬ 
rador manual) e utiiize-a conforme 
Instruções. Áo retirá-la da capa, fa¬ 
ça-o com cuidado, evitando danos à 
Revista. 


Mais um sensacional BRINDE para o leitor de A.P.E.! Na capa do 
presente exemplar, o hobbysta encontra uma plaquinha de Circuito Im¬ 
presso especialmente leiautada para a montagem de um TIRO AO ALVO 
ELETRÓNICO, um brinquedo avançado e muito interessante (embora de 
facílima construção...) que agradará a iniciantes e "tarimbados ! 

Como é praxe ocorrer nas explicações sobre o BRINDE, por razões 
de concisão os tetftos serão breves e diretos, lastreados porém nas ilustra¬ 
ções e diagramas extremamente claros. Entretanto, para garantir o suces¬ 
so da montagem, os leitores principiantes em Eletrônica deverão consul¬ 
tar antes, com o máximo de atenção, As "INSTRUÇÕES GERAIS PARA 
AS MONTAGENS" e o "T ABEL AO A.P.E.", permanentemente encarta¬ 
dos na nossa Revista. 


montagem dd ALVO, já que a 
PISTOLA não requer um “substra¬ 
to” específico para sua construção 
— veremos à frente)* Basicamente, 
cada vez que a chave CH da PIS¬ 
TOLA for acionada (na função de 
“gatilho”), a lâmpada emitirá um 
breve e forte lampejo (um pulso lu¬ 
minoso) que, concentrado pela len- 


FIGURA 1 — Diagrama esquemáti¬ 
co do circuito do TIRO AO ALVO 
ELETRÔNICO (vamos abreviar o 
nome da “coisa” para “TAE”, para 
simplificar. . *). Em I-A temos o 
esquema da PISTOLA, extrema¬ 
mente simples e, em 1-B vemos o 
diagrama do ALVO (a plaquinha/ 
BRINDE destina-se justamente à 


(&ENSLB.J 


FIGURA 3 - “Chapeado” (vista 
real) da montagem do ALVO (ver 
esquema na fig. i-B). Atenção às 
posições dos dois transístores (ob¬ 
servar seus “lados chatos”.. .) e aos 
valores dos três resisto res. Notar 
também a codificação dada às ilhas 


toooM 

Ifiv Ç 


PISTOLA 


ALVO 
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periféricas, destinadas às conexões 
externas à placa. 

FIGURA 4 — Diagrama geral da 
montagem. Em 4-A temos as liga¬ 
ções da PISTOLA, Notar que, co- 
mo os componentes são poucos, 
as soldagens são feitas ponto-a- 
ponto, sem necessidade de Circui¬ 
to Impresso ou mesmo ponte de 
terminais Atenção apenas à polari¬ 
dade das ’has e do capacitor eletro- 
iítico. En 4-B temos as conexões 
externas a plaqutnha/BRINDE do 
ALVO (comparai a codificação das 
ilhas periféricas com a mostrada na 
externas à plaquinha/BRINDE do 
ALVO (comparar a codificação das 
ilhas periféricas com a mostrada na 
fig. 3). Atenção à polaridade das 
pilhas, posição dos terminais do 
LED e do potenciômetro (visto 
"peias costas", na figura...)« Notar 
que a plaquinha do TAE, na fig, 
4-B é vista pelo lado dos componen¬ 
tes. 

FIGURA 5 - "Planta" geral da PIS¬ 
TOLA e do ALVO, A PISTOLA 
tanto pode ser adaptada de uin re¬ 
vólver de brinquedo (do qual só se 
aproveitará a "casca". . ,) quanto 
inteiramente construída pelo hob- 
bysta. Com um mínimo de habilida¬ 
de manual, não será difícil improvi¬ 
sar o conjunto, A distribuição geral 
das peças (intem amente — ver cir¬ 
cuito montado na fig. 4-A) está ape¬ 
nas sugerida, sendo que o mais im¬ 
portante é a colocação da pequena 
lâmpada e da lente. Essa lente (tam¬ 
bém vista nas figs. 1-A e 4-A) é uma 
pequena unidade, plástica, dessas 
que se pode "sequestrar" de um 
monóculo visor de slides (as casas 
de matérias para fotógrafos podem 
fomececer. - .). Para bom rendi¬ 
mento, a lente deve guardar, em re¬ 
lação à lâmpada, a correta Distân¬ 
cia Focal, de maneira a concentrar 
bem o feixe luminoso. Para obter, 
na prática, essaDistância Focal, 
aproxima-se a pequena lente de 
uma parede clara, em frente a uma 
janela aberta. Quando a aproxima¬ 
ção da iente em relação à parede, 
gerar nesta uma imagem nítida (po¬ 
rém invertida. . ,) da janela, o espa¬ 
ço entre a lente e a parede consti¬ 
tuirá a chamada Distância Focal. 
Meça essa distância com uma ré¬ 
gua, e utilize o mesmo espaça¬ 
mento lente/lâmpada na monta¬ 
gem final da PISTOLA. Quanto 
ao ALVO, também não há segre¬ 
do: uma placa de papelão grosso 
ou madeira, com um alvo (círculos 
concêntricos) pintado, tendo o 
LDR ao centro (na “mosca"), ligei- 
ramente “entubado". A chavinha 


“liga-desliga" e o potenciômetro de 
SENSIBILIDADE, poderão ficar 
nos cantos inferior do ALVO, con¬ 
forme sugeTe a figura. 0 LED indi¬ 
cador pode ficar ao alto, no centro, 

AJUSTE E FUNCIONAMENTO - 

liga-se o interruptor do ALVO e 
ajusta-se o potenciômetro até que o 
LED se apague (esse ajuste depen¬ 
derá da luminosidade ambiente — 
não convém brincar com o TAE ao 
ar livre, será difícil a regulagem., .), 


ficando porém no limiar do acendi¬ 
mento. Em seguida, inicialmente 
bem de perto, aponta-se a PISTO¬ 
LA para a “mosca" (LDR) e aper¬ 
ta-se o “gatilho”. Se o pulso lumi¬ 
noso atingir em cheio o LDR. o 
LED do ALVO acenderá, indican¬ 
do o “acerto" (se for necessário, re¬ 
toque o ajuste de SENSIBILIDA¬ 
DE). Pronto! Agora é só afastar-se 
e “atirar”, competindo com os co¬ 
legas, para ver “quem é o bom" de 
pontaria. . . 


WDCA L 


FRfiWTE 
00 ALVO 


LISTA DE PEÇAS 


L - suporte para 4 pilhas peque 
nas (ALVO) 

- suporte para 6 pilhas peque 1 
nas (PISTOLA) ou “clip” pa 
ra bateria de 9 volts. 

- placa de Circuito Impresso es¬ 
pecífica para o TAE 

GPCION A1S/DI VERSOS: 


2 - transístores BC548 ou equiva¬ 
lentes 

1 - LDR (Resistor Dependente 
da Luz) pequeno, qualquer ti¬ 
po 

1 - LED vermelho, redondo, 5mm 
1 - resistor de 10R x 1/4 watt 
1 - resistor de 1K x 1/4 watt 
1 - resistor de I50R x 1/4 watt 
1 - potenciômetro de 22GK 
1 - capacitor eletrolítico de 
IQOOpFx 1ÓV 

1 - lâmpada pequena, 3 a ó volts 
x 40 a óO mA 

1 - chave H-H mini (para o AL¬ 
VO) 

1 - chave 1 polo x 2 posições, 
alavanca reta, com retomo 
automático por mola (usada 
em videogames, para o “re- 


- pequena lente plástica para a 
PISTOLA 

- knob para o potenciômetro 

- material para confecção da 
PISTOLA e do ALVO 

OBSERVAÇÃO - Todo o 
material para o TAE (menos os 
itens relaciondos em “OPCIO¬ 
NAIS/Dl VERSOS") pode ser 
adquirido em conjunto, na 
forma de KIT (ver anúncio em 
outra parte da presente A.P.E. 


— 


Sl e. 

fOT 





Timer Regulávei\ 


MÓDULO TEMPORIZADOR DE PRECISÃO E POTÊNCIA, REGULÁVEL E AJUSTÃVEL 
EM AMPLA FAIXA! MÚLTIPLAS UTILIZAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS OU INDUS¬ 
TRIAIS! BARATO, SIMPLES, CONFIÁVEL, DIMENSÕES REDUZIDAS E BI-TENSÃO (110/ 
220V)! PERMITE FÁCIL MODIFICAÇÃO NOS LIMITES DE TEMPORIZAÇÃO E PODE TAN¬ 
TO MANTER A CARGA LIGADA DURANTE O PERÍODO, QUANTO DESLIGADA DURAN¬ 
TE A TEMPORIZAÇÃO! 


Um velho ditado norte-americano etc. Enfim: um módulo — sob muitos minutos com os componentes ori- 

1 (porém*válido e respeitado em todo aspectos — superior aos normalmente ginaimente indicados) para aciona- 

o mundo* , .) reza que “tempo é di- encontrados no comércio e de de sem- mento de cargas de C.À. — até 

nheíro”. Efetivamente, o perfeito com penho também equivalente (ou supe- 4GQW em 11ÜV ou até 800W em 

trole e administração do tempo em rior) ao dos melhores projetos já pu- 220V. 

qualquer atividade é a chave para a ra- blicados em revistas ou livros de Ele- — Circuito bi-tensão, funcionando in- 
cionalizaçâo, economia, conforto e ou- trônica! Uma montagem que atende diferente mente, sem qualquer ajus- 

tros benefícios facilmente reconhecí- aos quesitos mesmo dos hobbystas te ou chaveamento, em redes de 

veis. .. No lar, no comércio ou em ati- mais avançados ou profissionais de 110 ou 220 volts. 

vidades industriais, um temporizador diversas áreas, sem que tais excelentes — Totalmente “solid State" (sem relês 
de precisão (principalmente de exce- características impliquem em comple- ou transformadores) consumindo 

leme repetibihdade) apresenta um sem xidade, alto custo* grande tamanho, “por sí” baixíssima energia - me- 

mímero de aplicações vantajosas c prá- etc — muito pelo contrário: o STR è nos de 0,5W, bastante compacto, 

ticas, desde que dotado de algumas ca- uma verdadeira “obra prima” de sim- facilmente utilizável ou acoplável 

racterísticas essenciais. , , Infelizmem plíftcação, sintetização e “enxugamen- a dispositivos ou maquinários já 

te, os dispositivos do género, à disposi- to’\ postulados que mantém seu custo existentes. 

ção dos usuários no varejo especializa- “lá em baixo” e trazem a sua realiza- — Fácil ajuste, excelente precisão e 
do, são caros, complexos, de difícil ção ao alcance de praticamente qual- repetibüidade (um período pre¬ 
utilização e manunteção, além de apre- quer interessado, mesmo que o leitor viamente ajustado se repetira sem- 

sentarem outras importantes deficiên- seja ainda um iniciante no.maravilho- pre com grande precisão e variação 

cias ou “insuficiências”. ., so Mundo da Eletrônica! A tabela de insignificante). 

O projeto do SUPER TIMER RE- CARACTERÍSTICAS (a seguir) é bas- - Dotado de prático chaveamento pa- 
GULÁVEL (abreviaremos, daqui pra tante elucidativa de todas as poten- ra carga ligada durante o período 

frente, para STR..,.) foi especialmente ciai idades do STR. .. (LP) ou desligada durante o perío- 

desenvolvido e testado para suprir to- do (DP), 

das as necessidades bá&icas, dotando o — Acionamento da carga em onda 

módulo de todas as desejadas caracte- CARACTERÍSTICAS completa, podendo portanto co- 

rísticas, grande versatilidade e pratici- mandar cargas resisti vas ou induti- 

dade na.utilização, excelente potência — Módulo temporizador ajustável (de vas de qualquer tipo: aquecedores, 

de acionamento para cargas de C.A., 1 minutos e meio a 2 horas e 15 motores, eletrodomésticos. Mmpa- 
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Hig. 1 



das incandescentes ou fluorescen¬ 
tes, etc, (respeitados os limites de 
wattagem). 

— Simples e fácil possibilidade de al¬ 


teração ou ampliação dos limites 
originais de temporização (sem 
perda na precisão). 


O CIRCUITO 

O diagrama esquemático do circui¬ 
to do SI R esti na fig. 1 demonstran¬ 
do, á primeira vista, toda a sua simpli¬ 
cidade. O “truque’" principal respon¬ 
sável pelo “enxugamento” do circui¬ 
to é o uso de um Integrado CMOS 
não muito frequente nas montagens 
publicadas em revistas; o 4060. Esse 
versa tü componente digital contém na¬ 
da menos que 14 contadores (divisores 
por 2) “enfileirados”, permitindo a de- 
codificação da freqüência básica de um 
“clock” em temporizações extrema- 
mente longas (dependendo de qual di¬ 
visor usarmos para a saíd"» final do sis¬ 
tema) e, além disso, con^m um con¬ 
junto de gates “extras” que permitem 
a confecção de um astável (oscilador) 
de precisão, para a geração do próprio 
“clock” do sistema (apenas alguns re- 
sístores e um capacilor externo — este 
de pequeno valor — são suficientes,..). 

Assim, o 4060 faz o serviço “difí¬ 
cil” ou complexo do STR, praticamen¬ 
te sozinho. A saída finai de tempori¬ 
zação é obtida no pino 3 desse Integra¬ 
do, correspondente à saída do último 
dos seus 14 contadores, e, daí para a 
Frente, manipulada por um compa¬ 
nheiro C.MOS (o 4093) de modo a 
— micialmente — prover a necessária 
interrupçção da contagem/temporiza¬ 
ção ao fim do período ajustado e, ao 
mesmo tempo, autorizar (ou não) o 
funcionamento de um “ciock” de dis¬ 
paro, este também formado por gales 
do próprio 4093. Um gate sobrante 
deste último Integrado é chaveado na 
função de simples mversor, para obter¬ 
mos o comportamento ligado durante 
o período (LP) ou desligado durante 
o período (DP). 

A metade do 4093 (dois gates da 


% 
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direita, na fig. I) forma o “clock” de 
disparo, cuja saída é aplicada a um par 
complementar de transístores que fun¬ 
cionam como booster do trem de pul¬ 
sos gerado pelo “clock”. Esse booster 
transistorizado aplica, por sua vez* o 
sinal à comporta do TRIAC, através 
de um capacitor destinado a “dese¬ 
nhar” a forma dos pulsos, de maneira 
que o TRIAC os aceite bem. Esse tipo 
de circuito de disparo para TRIAC alia 
uma série de vantagens e característi¬ 
cas bastante atraentes, mas, principal- 
mente, permite que o gatílhamento do 
tirístor seja feito com uma corrente 
muito baixa, o que, indirelamente, 
também acaba simplificando a própria 
fonte de alimentação do setor de bai¬ 
xa tensão do circuito. Por esse motivo, 
uma simples fonte “zenada”, com re¬ 
dutor por reatância capacitiva, é capaz 
de fornecer a (pouca) energia de baixa 
tensão necessária aos Integrados e 
transístores. Enfim: através de um ar* 
ranjo inteligente a harmonioso, utili¬ 
zando o melhor das potencialidades de 
cada ura dos componentes, foi possível 
obter um circuito ao mesmo tempo 
simples e eficiente, “fugindo” do ta¬ 
manho, peso e custo de relês, trans¬ 
formadores, etc. 

Com o TRIAC sem dissipador (ou 
com um dissipador de modestas di¬ 
mensões), o l STR pode comandar con¬ 
fortavelmente cargas de até 4QÜW (em 
110) ou até 8Q0W (em 220), porém se 
o tirístor for dotado de dissipador 
avantajado, tais potências nominais 
podem até dobrar. A chave DP-LP 
controla o tipo de função, o push- 
button “INICIO” reseta e desfecha o 
começo da temporização e, finalmen¬ 
te, o potenciômetro de 1M ajusta o 
período (controlando diretamente a 
frequência do “clock” interno do 
4060, usado como base de tempo pa¬ 
ra todo o sistema. 


OS COMPONENTES 

Devido á simplicidade do circuito, 
todas as peças são uso corrente e de 
fácil aquisição na maioria dos revende¬ 
dores de componentes. Entretanto, o 
leitor que residir muito afastado dos 
grandes centros comerciais, poderá, 
com todo conforto e segurança, recor¬ 
rer ao sistema de KITs peio Correio, 
promovido por nossos patrocinadores, 
com a vantagem de receber todas as 
peças relacionadas na LISTA, já sele¬ 
cionadas, acompanhadas do Manual 
de Montagem e mais a placa de Circui¬ 
to Impresso, já pronta e perfurada. 

Em qualquer caso, lembramos que 
alguns dos componentes (Integrados, 
transístores, TRIAC, díodos e capaci¬ 


tor eietrolítico) são polarizados e que 
assim é importante saber o “nome” 
e posição das suas “peminhas” antes 
de ligá-los ao circuito. Essa identifica¬ 
ção é fácil a partir de uma consulta 
atenta ao TABELA O À.P.E.. Quanto 
aos componentes “comuns” (capacito- 
res, resistores, etc.) o único ponto im¬ 
portante é “ler” corretamente seus va¬ 
lores antes de colocá-los na placa. . . 
Quem ainda for muito * Verde” em Ele¬ 
trônica deverá também recorrer ao TA-, 


BELÂO, que indica os códigos de lei¬ 
tura dos valores desses (e de outros. ..) 
componentes. 

A MONTAGEM 

Antes de iniciar as ligações defini¬ 
tivas dos componentes, recomendamos 
que o hobbysta iniciante leia com 
atenção as INSTRUÇÕES GERAIS 
,PÀRA MONTAGENS (que faz par 
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IMPORTANTE; JUUHO/B9 - DESCONTO DE 20% 

AGOSTO/89 - NÃO TEM DESCONTO 

_(PREÇOS VÁLIDO ATÊ AGOSTO^S) 


- E 

a EMAi 

>1 

3 £l 




1 Krr 

1 


□ PISCA 2 LEDS IPL02J - fjip. 

flop alternante.13,00 

□ SUPER-PfSCA 1Ü LEDS 
(PL10I - aciona 10 LEDs si* 
multantfamante ..... 28,00 

□ ALARME P/RESIDÊNCIA ■ 

[0330 - Proteporta) - alarme 
localizado ampüávçl p/portas 
e jflTwEtó .57-00 

□ SIRENE 3 TONS 4ÚW 10143 

New Burz] ■ modulo eletròni 
co Ít/irartsduíor) super-poten^ 
ta .. 47.00 

□ LUZ RÍTMICA 10 LEDS 

tKVO 4 Super Rítmica l 
eito rerdimento a sensibil^ 
dade . 37,00 

□ VU OE LED'S E0S20 - Ud 
matar) bargreph com 10 Ledfs, 
madldar ou rítmico . 68.00 


□ provador AUTOMÁTICO 

DE TRANSISTORES E DÍO¬ 
DOS - [024} - Indica o estado 
strsvái da LEDs .... 25,00 

□ TESTA TRANSISTOR I0S4&- 
Teitatrin) - □ único que testa 
no circuito - s/desügar . 39,00 

□ INJETOR DE SINAIS 10131 
Injptuj) - áudio a RE modulada 
p/conwrtos em rádios , 32,00 

C TRANSMISSOR PORTÁTIL 
FM iKVOZMicrotrani FM) - 
alcance de 50 a Süüm . 33,00 

□ SINTONIZADOR FM (KV10) 

c/C.L TOA 7000 .... 72,00 

P CAIXINHA DE MÚSICA 

[0327-Musikim I) - c/2 músi¬ 
cas - só mód- eletròn . 83,00 
P CAIXINHA DE MÚSICA 
(KS&313) ■ c/1 música ■ gó 
módulo aletrónico . . . 72,ÒQ 
P EFEITO SUPER-MÁQUlNA 
{0148} ■ 7 LEOs efeito "abra- 
fecha".4l r OO 

□ ROL ET AO 104361 ■ Jogo c/10 

LEDí, efalto temporizado cj 
decaimento autom, velocida¬ 
de ..50.00 

□ REATIVADOR DE PILHAS E 
BATERIAS (0245) - prolonge 
a vide de pilhas comuns 15,00 

□ repetidor p/guitarra 

(0422) - simula o "eco 1 ' 33,00 

□ VISHATO P) GUITARRA 

102171 - regulável. . 43,00 

O SENSI-RfTMlCA DE POTÊN¬ 
CIA (KVQ6) - sensível, ÔGÜW 
(TIO) 1.200W (2201 , . 38,00 


□ SUPER TRANSMISSOR FM 

mV08-Stip*rtrani FM) ■ ver- 
s-fo amplificada, alcance de 
200 m a 1 km.55,00 

O MÓDULO AMPLIFICADOR 
Pt SINTONIZADOR FM 
(KV11) ■ específico p/KV 10 
c/dupla fonte, 1OYV. volume, 
tonalidade, alia fidelidade 
(sem o transformador) . 83,00 

□ LUZ FANTASMA (0244) 
supsr-efeito 25ÜW (110). 500 
W 4220) - regulável . . . 37,00 

□ NATALUX ÍKVD7) - super-pit- 

ca regulável, 500W (110), 

1 OOOW (220) - até 200 lámpe 
da* de 5W . . . .... 47,00 

P CONTROLE REMOTO IN¬ 
FRA-VERMELHO (01-APE) 
bom alcance, cargas C.C. ou 
C.A. . ,125,00 

D RECEPTOR EXPERIMEN¬ 
TAL VHF 102-APE) FM. 
tom TV, polícia, aviões, comu¬ 
nicações, etc. Escute em fone 
nu falante ínõo atomp&nne fo¬ 
ne) . 7000 

P MINI-GERADOR DE BAR¬ 
RAR P/TV (03-AFE) - p téc¬ 
nicos, amadoras e estudantes 
(barras horiz. preto & bran¬ 
co) . , 23.00 

□ ROfiÒ rispondedor 

Í04-APE] - >«ponde " c/ 
bip-btp ao mi assobie ou 
fala . 50,00 

□ CAMPAINHA RESIDENCIAL 
PASSARINHO (OS-AP Ei - di- 

ferem*’ fâctl instei-, »m pi¬ 
lhas (110,“2201 . . , 78,00 


□ LUZ DE SEGURANÇA AU¬ 

TOMÁTICA Í06-APE) - inter¬ 
ruptor crepuscular 400W (HO) 
800« [220) - sensível, fácil 
instai. . , . , ..... 35,00 

Q ALARME OE PRESENÇA 
OU PASSAGEM Í07-APE) 
■'radar' 1 óptico, senstviJ, fácil 
instai.66.00 

□ ALARME DE PORTA SUPER 

ECONÓMICO (OB-APEt - pro¬ 
teção simples e eficiente para 
portas, janelas, vitrines, 
etc , 56,00 

□ INTERCOMUNICADOR 109- 
APE) ■ c/fio, p/residência, co¬ 
mércio, etc. (edapt, eomo por¬ 
teiro eletrônico) . . . ,106,00 

□ CONTROLE REMOTO SÓNI¬ 

CO 110-APE) - "sinTDrnzado ,r * 
bom alcance, canjas C-C, ou 
C.A. — iòmI para brinque¬ 
do* . 100,00 

O LUZ TEMPORIZADA AUTO, 
MÁTICA i Ml NU TE RJ A DE 
TOQUEI m-APEt _- p w- 
dinctB ou qrtüücH. 3£XMif 
(1101, 60ChV 1.220) Meu tó. 
ou ampiiaçlò ... . 38.00 

O SIMPLES MULTLPtSCA (12 

AP El pí iniciantes, afeito 
altemams ''porta de Drive-ln r ' 
/6 LÊÜ*.21,00 

□ GRAVADOR AUTOMÁTICO 

DE CHAMADAS TELEFÓNI¬ 
CAS (13-APE) -cqntj-ala e gra¬ 
va chamadea c/um gravador 
comum. Projeto "secre¬ 
to" .. . 52,00 


□ AMPLIFICADOR ESTÉREO 
P/ WALKMAN (14 APEI ■ c/ 

fonte, "sistema de som" de 
baixo custo, boa potência, al¬ 
ta fidelidade .9ftO0 

□ SIMPLES RADIOCONTHÓLE 

(15-APE) - contr, remoto mo 
nocãnal, temporizado p/cargas 
C,A, (6O0W), bom atcãnca, 
trab acoplado a recep. FM 
comum .82,00 

□ ALARME/SENSOR DE 

APROXIMAÇAO TEMPORI¬ 
ZADO (16-APÈ) "radar capa- 
citivq", sen* £ ve!, temporizado, 
potente carga 10A (C.C), 

1000W Í110 CAI, 2,000 W 
1220 CAI.63,00 

□ SUPER FUZZ/SUSTAINER 
P/GU1TARRA (17-APEÍ dls- 
:orçJo controlável e sgsrenea 
çSo da nota, super-ef eito 40,00 

□ ROSOVOX ÍVOZ DE ROBÓ 

Hf í 18-APE! - acopl. a micrcf. 
module a voz iiguál robes de 
ficção ciinttfícal , . 43,00 

□ PIRILAMPO PERPETUO 
ílB-APEl - p/intejantes, aciona 
automat, no sscura (pisce- 
L£D) t contumo quase "zero" 

..21,00 

□ SOQSTER FM TV (20-APEI 

amplificador de antena (sinto- 
nrzedo) da alto ganho p/srnais 
fracos e diffceís . . . . , 60,00 

□ ALARME DE BALANÇO Pt 
CARRO OU MOTO Í21-APE) 

sensível, c/disparo temporiza- 
da a intermitente de buzine, S 
ou 12V, c/sontar esp. 78,00 


L 


































□ RADIOCÜNTROLE MOhfO- 

CANAL122-ÂPE) - controle re¬ 
moto completo tf auiònomo, 
tipn 'liga-desliga' 1 . Alcance TO 
a KHlm. Fácil ajuste e utili¬ 
zação . . , ,130,00 

G MASSAGEADOfl ELETRÔ¬ 
NICO íELETRO- ESTIMULA¬ 
DOR MUSCULAR) (23-APEl 
completamende 3ju£iáuel, espe¬ 
cial p .''fisioterapia, dores, can- 
saca. etc Uío tordlmertto segu¬ 
ro e fácil. 00.00 

O TIRO AO ALVO ELETRÔNI¬ 
CO 124-APEl - p/principlantes 
í*à módulo eletrônico) "brin* 
quedo ' avançadu . . , . 4T.QQ 

□ &UPER-TIMEH HEGULÀVEi- 
ÍÍ5-AP1T - p/resid., comércio 
ou Industria, prçcisJo^ putin- 
Cia (400W/110V BOOVW22ÜV) 
temporização faciJ mente ajus- 
íávsf ou ampliávei . S9.00 

OS KITS DOS PROJETOS DE 
A.P.E. SAO EXCLUSIVOS DA 

emarkeletrOníca (todo 

O MATERIAL E PEÇAS INDf 
CA DOS NO ITEM 'LISTA DE 
PEÇAS" menos 'DIVERSOS c 
"OPCIONAIS). COMPONENTES 

pré testados, oe primeira 

LINHA (salvo indicações em con¬ 
trário. os KITS niò incluem caí- 

*asl. ACOMPANHAM INSTRU 

çOes de montagem, ajus¬ 
te E UTILIZAÇÁOI 
PAHA PEDIDOS DE KITS UTI¬ 
LIZE UNICAMENTE O CUPOM 
ABAIXO - LEJ A ATENTAMÉN- 
TE TODAS AS INSTRUÇÕES 
DE COMPRA: 


IMPORTANTE; JULHQ/89 - DESCONTO DE 20% 

ÀGOSTOVBâ - ISIÀO TEM DESCONTO 

{PREÇOS VÁUDO ATÉ AGOSTO/M) 


REVENDA 

RIBEIRÃO PRETO-SP 

CENTRO ELETRÔNICO EDSON LTDA 

Rua Jose Bon ifacio,399 - Te IÍC16)636 9644 
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com o TABELÀO, na forma de encar¬ 
tes permanentes de A.P.E.) e siga rigo¬ 
rosamente a todas as recomendações 
ali contidas* Os “yeteranos” podem 
achar “chato" que fiquemos pisando e 
repisando esses conselhos, porém repu¬ 
tamos importantíssimas tais informa¬ 
ções básicas (e os mais tarimbados não 
devem nunca se esquecer que, um dia, 
também foram novatos “trêmulos", 
que mal conseguiam segurar com fir¬ 
meza um ferro de soldar. . .) das quais 
depende, seguramente, o sucesso (ou 
não, ..) de qualquer montagem. 

Na fig. 2 temos o lay-out da placa 
de Circuito Impresso (padrão das ilhas 
e pistas cobreadas) visto em tamanho 
natural (quem quiser confeccionar sua 
própria placa, poderá copiar direta¬ 
mente do desenho). Já na fig. 3 está a 
montagem propriamente, representa¬ 
da pela visão estilizada da placa peio 
seu lado não cobreado, já com todos 
os componentes devidamente posicio¬ 
nados. Atenção â colocação das peças 
pdarizadas e aos valores dos demais 
componentes. Observar também a co¬ 
dificação adotada para as ligações ex- 
temas à placa. 

Depois de todas as peças principais 
soldadas, suas posições e valores devem 
ser atentamente conferidos, terminan¬ 
do-se essa fase da montagem pelo cor¬ 
te das “sobras" de terminais (pelo lado 
cobreado). Em seguida, guiando-se pe¬ 
ia fig. 4. devem ser feitas as ligações 
periféricas (externas á placa), sempre 
referenciando tais conexões pela codi¬ 
ficação das iilias existentes nas bordas 
da placa (ver também Hg* 3). Notar 
que os fios que interligam a placa ao 
push-button, potencíômetro e chave 
LP-DP podem ser fminhos (cabinho 
de ligação isolados), mas a cabagem à 
tomada C.À.* “rabicho" e chave prin¬ 
cipal (D-L) deve ser robusta, já que 
manejará potências e correntes relati¬ 
vamente elevadas. 

Um ponto muito importante é que, 
devido ao fato do circuito trabalhar, 
na sua totalidade, ligado à rede C.A. 
(mesmo os setores de baixa tensão, 
devido ao ripo de fonte de alimentação 
utilizada) todo o cuidado com isoia- 
çâo será pouco: muita atenção paia 
evitar curtos, maus contatos, etc. (E 
JAMAIS TOQUE EM QUALQUER 
PONTO METÁLICO DO CIRCUITO, 
ESTANDO ESTE liGADO À RE¬ 
DE* ..). 

CAIXA, CALIBRAÇÃO, 
MARCAÇÃO, UTILIZAÇÃO 

O STR é apresentado (mesmo sob 
a forma de KIT) como um módulo 
multi-aplicável, e portanto “aberto". 


Nada impede, contudo, que o leitor 
caprichoso o instale numa caixa indi¬ 
vidual (em algumas aplicações basta 
“enfiar" o módulo num espaço qual¬ 
quer do maquinaria ou dispositivo 
que ele vá controlar. . .), conforme 
sugere a fig. 5, ficando no painel prin¬ 
cipal da caixa o controle de TEMPO 
(potencíômetro), push-button de INÍ¬ 
CIO e chave DP-LP. Nos fundos da 
caixa (painel traseiro) podem ficar a 
tomada de SAÍDA de C.A. para a car¬ 
ga controlada, a chave geral (L-D) e a 
entrada de CA* (racícho)* Notar que 
a disposição indicada serve para o 
Container sugerido no item OPCIO¬ 
NAIS/DIVERSOS da LISTA DE PE¬ 
ÇAS, contudo outras caixas (sempre 
de material isolante — plástico ou ma¬ 
deira) podem ser utilizadas, sob ou¬ 
tros lay-oucs exteriores, a critério do 
montador. 

G potencíômetro de TEMPO permi¬ 
te o ajuste da temporização desde cer¬ 
ca de 1 minuto e meio até cerca de 
2 horas e 15 minutos. Todavia, tais 
extremos podem sofrer alguma varia¬ 
ção, em vgtude das tolerâncias natu- 
riais dos componentes. A principal 
características do STR, contudo, é a 
sua excelente PRECISÃO DE REPE- 
TIB1L1DADE, ou seja: uma vez obti¬ 
do — por exemplo - o ajuste de tem¬ 
porização de 1 hora , esse tempo será 
sempre repetido com boa precisão 
(desde que o ajuste não seja alterado). 
Em virtude das tolerâncias menciona¬ 
das, a confecção do dial (calibração e 
marcação das posições do potenciôme- 
tro) ficam a critério e cargo do monta¬ 
dor. Entretanto, como a ação do ajus¬ 
te é LINEAR, fica muito fácil execu- 
tar-se uma pré-marcação de razoável 
precisão, utilizando-se o seguinte mé¬ 
todo: 

— 1 — Liga-se, como carga provisória 

por exemplo — uma lâmpada 
incandescente comum à SAl- 
da do STR. 

— 2 — Coloca-se a chave DP-LP na 

posição LP, gira-se o poten- 
ciômetro totalmente para a 
esquerda (tempo mínimo) e 
aperta-se momentaneamente 
o botão de INÍCIO. Meça o 
tempo que a lâmpada perma¬ 
nece acesa (deverá situar-se 
entre I e 2 minutos). 

— 3 — Anota-se o tempo obtido, 

em segundos, nessa tempori¬ 
zação mínima e multiplica-se 
tal número por “lOÍ", com o 
que se obterá (também em se¬ 
gundos, no caso. * .) o tempo 
máximo, correspondente ao 
ajuste do potencíômetro todo 
para a direita. EXEMPLO: se 
o tempo mínimo foi de 80 se¬ 


gundos, o máximo ser.* de 
8080 segundos (80 x iOU ou 
2 horas e 15 minutos, com 
boa precisão. 

— 4 Obtidos os extremos “reais". 

basta fazer a divisão angular 
linear do dial (sugestão na fig. 
5-À). Se a marcação for feita 
com cuidado e linearidade 
(espaços angulares iguais para 
tempos iguais) a precisão do 
ajuste e indicação será bastan¬ 
te boa (e sempre mantendo o 
excelente índice de REPETT 
B1L1DADE, conforme já 
mencionado) 

Quanto à utilização propriamente, 
acreditamos que já tenha ficado bem 
clara, porém, para os novatos (ou me¬ 
nos atentos* * *), basta observar a fig. 
6-A, que esquematiza a interligação 
do ST(l entre a C.A. (110 ou 220 
volts) e a carga. A sequência operacio¬ 
nal é simples: 

— A — Coloca-se a chave LP-DP na 

posição desejada (em LP a 
carga ficará ligada durante 
o período da temporização, 
desligando-se automaticamen¬ 
te ao final; em DP a carga per¬ 
manecerá desligada durante o 
período, ligando automatica¬ 
mente ao final. 

— B - Ajusta-se o tempo desejado 

através do potencíômetro. 

— C — liga-se a chave geral (D-L) e 

aperta-se o botão de INICIO. 
Pronto! A temporização já es¬ 
tará “correndo", com exce¬ 
lente precisão e confiabilida¬ 
de. 

A carga pode ser de qualquer tipo, 
desde que dimensionada paia funcio¬ 
nar sob alimentação de C.A., em ten¬ 
são compatível com a da rede local* O 
STR, em sí* “nem liga" se a rede for 
de 110 ou 200 (o circuito é “bi-ten- 
são’\ * .)■ 


ALTERAÇÕES/LIMITES 

Os limites de tempo originais do 
STR vão de 1:30 minutos a 2:15 ho¬ 
ras, aproximadamente. Alterações nes¬ 
ses limites são possíveis, mudando-se 
os valores do potenciõmetro de TEM¬ 
PO e/ou^do capacitor indicado no dia¬ 
grama da fig. ó-B. Exemplo: 

— Trocando-se o potencíômetro origi¬ 
nal de 1M por um de 2M2 (linear), 
os limites passam a cerca de 1:30 
minutos a 4:45 horas. 

— Substituindo-se o potencíômetro de 
1M por 2M2 e, ao mesmo tempo, 
trocando-se o capadtor indicado 
(em 6-B) de 470n por 1*/ f (poliés- 
ter — não polarizado), os limites 
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passam a cerca de 4:00 minutos a 
930 horas. 

— Com um potenciõmetro (sempre 
linear) dt 4M7 e um capacitor de 
2ji2 (poliéster ou policarbonato) 
os limites poderão ir dè aproxima¬ 
damente 20:00 minutos até cerca 
de 50 horas (mais de 4 dias, portan¬ 
to!). 

Em qualquer caso a substituição 
dos componentes deve ser feita de 
maneira cuidadosa, criteriosa e inteli¬ 
gente, já que os tempos serão sempre 
diretamente proporcionais aos valores 
do potenciõmetro e/ou capacitor indi¬ 
cados em 6-B. Talvez sejam necessárias 
algumas experimentações e testes, até 
chegar-se aos novos limites desejados.:. 
Finalmente, quem quiser utilizar o 
STR no comando de cargas ainda mais 
“bravas” em termos de potência, pode¬ 
rá, simplesmente, dotar o TRIAC 
TIC226Dde um dissipador avantajado 
(eventualmente até montando o pró¬ 
prio TRIAC fora da placa, interligan¬ 
do-o a ela através de cabagem de con¬ 
veniente calibre...). Com tal providên¬ 
cia, potências de até 80GW (em 110V) 
ou L600W (em 220V) poderão ser 
controladas, adequando o uso do 
STR para aplicações industriais “pesa¬ 
das”. 


CAPACITOR 
í0RIG.470 n \ 


A TUA REVISTA! 


TOMADA C.A. 


POT. TEMPO 
IORIG. IM ) 


watt 

— Um resistor de 68K x 1/4 watt 

— Um resistor de 100K x 1/4 
watt 

— Um resistor de 1M x 1/4 watt 

— Um resistor de 2M2 x 1/4 
watt 

— Um potenciõmetro de 1M — li¬ 
near 

— Um capacitor (poliéster) de 2n2 

— Um capacitor (poliéster) de 

100n 

— Um capacitor (poliéster) de 

470n 

— Um capacitor (poliéster) de 

470n x 4Ü0V (IMPORTANTE 
a tensão) 

— Um capacitor eletrolítico de 

220pFx 16V 

— Um push-button tipo Normal- 
mente Aberto 

— Uma chave H-H mini (ou “gan¬ 


LISTA DE PEÇAS 


— Um Circuito Integrado CMOS 
40Ó0B 

— Um Circuito Integrado C MOS 
4093B* 

— Um TRIAC tipo TIC226D (400 
x 8A) ou equivalente 

— Um transístor BC548 ( *) 

— Um transístor BC558 ( *} 

( * ) Podem ser usados transís¬ 
tores equivalentes, desde que 
componham um par casado, da 
mesma série (RC547/BC557,. . . 
BC549/BC559 etc.) 

— Um diodo zener para 12V x 1W 
(1N4742, HZV85C12, etc.) 

— Dois diodos 1N4004 ou equiva¬ 
lentes 

— Um diodo 1N4148 ou equivalen¬ 
te 

— Dois re^istores de 10K x 1/4 


gorra” de IP x 2 P) 

— Uma chave “pesada” (interrup¬ 
tor simples para lOA) 

— Uma tomada CA. (tipo de en¬ 
caixe — 10 A) 

— Um “rabicho” completo, “pesa¬ 
do” 

— Uma placa de Circuito Impresso 
específica para a montagem (9,7 
x 5,3 cm.) 

— Fio e solda para as ligações 


QPCIONAIS/DI VERSOS 


— Knob para o potenciõmetro 

“ Dissipador para o TRIAC (ver 
TEXTO) 

— Caixa para abrigar o circuito (su¬ 
gestão : Patota mod. PB 112, me- 

^ dindo 12,3 x 8,5 x 5,2 cm.) 





















* PROGRAMAÇÃO CEREBRAL 
AVANÇADA 

( )TR IP LIGUE A SUA INTELIGÊNCIA 

(PROGRAME O SEU CÉREBRO PARA LHE TORNAR 
UM GÉNIO') j 

{ )MÉTODO PÍTAGÓRJCQ DE DESENVOL¬ 

VIMENTO MENTAL 

(O MAIS PODEROSO TREINAMENTO MENTAL DO 
MUNDQÍ) 


* COMO GANHAR UM BOM DINHEIRO EXTRA 
COMO UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA! 

Vçicé poderá ganhar NCz$ 1 mil, 2 miL. 5 mil 
Não há um (tmiteü 

Nâo ê necessário conhecimento e/oir experiência. 


Adquira seu 

PACOTE ELETRÔNICO 


* ROBÓTICA & FABRICAÇÃO 
POR COMPUTADOR 

APRENDA ESTAS MATÉRIAS GOMO SE ESTIVESSE 
NOS EUA 

E TIRE OS 20 ANOS DE ATRASO QUE NOS SEPARAM 
DOS GRÊNGOS5 


PEÇA-PEÇAS 
VIA REEMBOLSO 


( )CURSO DE ROBÓTICA 

(em 15 lições} 


( JCURSO DE FABRICAÇÃO 

AUTOMATIZADA POR COMPUTADOR 


(em 15 llçoes) 


EDITORA INTELLECTUS LTDA 
CAIXA POSTAL 6.341 
01051 SÃO PAULO - SP 

TeL (011)259-0794 


ESCREVA-NOS HOJE MESMO' 
INFORMAÇÕES GRÁTIS. 




“Peça catálogo' 

Polícia-Navios-Etc. 

Rádios receptores de VHF 
Faixas 110 a 135e 134 a 174MHz 
Recepção alta 3 clara' 

CGR RÁDtOSHOP 

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO 

Inl. técnicas tigue (011) 284*5105 
Vendas(011)283-0553 
Remetemos rádios para todo o Brasil 
Av. Bem ardi no de Campos, 354 
CEP 04004 - Sáo Paulo - SP 

NOSSOS RÁDIOS SÃO 
SUPER-HETERÓDINOS COM 
PATENTE REQUERIDA 


com os mais variados 
componentes de uso no 
seu dia-a-dia. 

Condensadores, Transistores, 
Resistores, CIs, LEDs, Trimpots, 
Jacks, Díodos, Plugs, etc. 


NCz$ 7,00 



LEYSSEL LTDA. 
Compon entes E let rô n icos 
Av. Ipiranga, 1147 — Cj. 64 
01039 — São Paulo — SP 
FONE (011)2231130 


■Solicite Grátis Lista de 

Preços em Geral. 


Veja o que teremos m 
próximo número de âPE 



SÚPER-SENSÍVEL 

Sensível circuito “VGX" muftí-aplicávet tem¬ 
porizado e capaz de acionar (ligando ou cesa- 
gando) cargas de alta potência! Não necessita 
de nenhum ajuste! Pode ser acionado pela voz 
do operador ou por outros sons. - 



RÁDIO PORTÁTIL AM-4 

Completo e sensível receptor portátil de Onda 
Médias (AM) com escuta em alto-falante* bom 
voEume e boa seletividadeE Não requer nenhum 
tipo de ajuste espédali Pode ser o "primeiro 
grande projeto 11 para qualquer iniciantef 



ALARME DE MAÇANETA 

Dispara um alarme sonoro de timbre penetran¬ 
te assim que alguém toca a maçaneta de uma 
porta com a mão! Funciona mesmo que o “in¬ 
truso" esteja usando luvas. Não requer 
gação ffsica direta" à maçaneta e é facílimo de 
ajustar e instalar! 



SUPER-TERMOSTATO 
DE PRECISÃO 

Simples, eficiente, preciso e confiável módulo 
controlador de temperatura [alta potência) para 
aplicações domésticas, profissionais ou indus¬ 
triais! Um módulo muito solicitado pelos leitores 
de APEI 


E MAIS: 

- MICRO-SIRENE DE POLÍCIA 
(Brinde de Capa) 

- AVENTURA DOS COMPONENTES NO 
PAíS DOS CíRCUÍTOS (Quadrinhos Educa¬ 
tivos) 

- CORREIO TÉCNICO (Resofvendo as dúvi¬ 
das dos leitores) 

- CIRCUÍTIM (Idéias Práticas para experimen¬ 
tar) 

- DADINHOS (O Manuat Técnico do Hobbys- 
ta) 
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EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA. 

Rua General Osório, 155 e 185 - CEP 01213 - São Paulo - SP 
Fones: (011) 223-1153 - 221-4779 - 222-3145 
TELEX (011) 22616 - EMARK - BR 






